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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand 


"Tar" 

mg/cig 


'Nicotine” 
mgfcig 


CO 


Alpine KFMHP. 

. 16.0 ±0.3 

1*05 ± 

0.02 

15.2 ± 0.2 

Alpine KFMSP. 

...... 15.7 ±0.2 

1.05 ± 

0.02 

14.8 ± 0.3 

Alpine 100's 100FMSP. 

. 15.6 ±0.2 

1.13 ± 

0.01 

14.3 ± 0.3 

Alpine Lights KFMHP.. 

. 9.5 ±0.2 

0.74 ± 

0.02 

9.8 ± 0.2 

Alpine Lights KFMSP. 

. 9.1 ±0.2 

0.72 ± 

0.01 

9 5+02 

Alpine Lights 100's 100FMSP. 

. 9.0 ±0.2 

0.73 ± 

0.01 

10.6 ± 0.3 

American Full Flavor KFSP... 

. 16.5 ±0.3 

1.21 ± 

0.02 

14.S ± 0.2 

American Full Flavor 100's 100FSP. 

. 16.3 ± 0.3 

1.21 ± 

0.02 

15.4 ± 0.2 

American Lights KFSP. 

. 11.5 ± 0.1 

0.92 ± 

0.01 

11.8 ± 0.2 

American Lights 100's 100FSP. 

. 11.7 ±0.2 

0.95 ± 

0.02 

12,7 ± 0.3 

Basic K.NFSP. 

. 27.4 ±0.3 

1.78 ± 

0.03 

15.3 ± 0.3 

Basic Filters KFSP... 

15." ± 0.3 

0.97 ± 

0.02 

16.1 ± 0.2 

Basic Menthol KFMSP. 

. 15.6 ±0.2 

0.98 ± 

0.02 

15.4 ± 0.2 

Basic Filter 100's IOOFSP. 

. 15.6 ±0.2 

1.00 ± 

0.01 

17.6 ± 0.3 

Basic 100's Menthol 100FMSP. 

. 15.3 ±0.2 

1.01 ± 

0.02 

17.4 ± 0.3 

Basic Lights KFSP. 

. 10.2 ±0.2 

0.70 ± 

0.01 

12.8 ± 0.2 

Basic Lights Menthol KFMSP. 

. 10.5 ± 0.2 

0.72 ± 

0.01 

13.0 ± 0.2 

Basic Lights 100's IOOFSP. 

. 10.2 ±0.2 

0.75 ± 

0.01 

13.6 ± 0.2 

Basic Lights 100's Menthol 100FMSP. .. 

. 10.5 ±0.1 

0.74 ± 

0.01 

14.0 ± 0.2 

Basic Ultra Lights KFSP. 

. 5.7 ±0.1 

0.46 ± 

0.01 

8.0 ± 0.2 

Basic Ultra Lights 100 f s IOOFSP...... 

. 5.4 ±0.2 

0.45 ± 

0.01 

8.0 ± 0.2 

Bee KFHP.-. 

. 15.6 ±0.2 

1.21 ± 

0.02 

14.1 ± 0.2 

Bee Lights KFHP. 

. 10.0 ±0.2 

0.83 ± 

0.02 

11.3 ± 0.2 

Belair KFMSP. 

. 9.4 ± 0.2 

0.80 ± 

0.01 

8.9 ± 0.2 

Belair 100's 100FMSP. 

. 9.1 ±0.2 

0.82 ± 

0.02 

9.3 ± 0.2 

Benson & Hedges KFHP. 

. 14.7 ±0.3 

1.05 ± 

0.02 

13.0 ± 0.3 

Benson & Hedges 100‘s 100FHP. 

. 15.3 ±0.2 

1.15 ± 

0.02 

14.7 ± 0.3 

Benson & Hedges 100's Menthol 100FMHP. 

. 15.6 ±0.3 

1.16 ± 

0.03 

14.8 ± 0.3 

Benson & Hedges 100's IOOFSP. 

. 15.7 ±0.3 

1.17 ± 

0.02 

14.8 ± 0.3 

Benson & Hedges 100's Menthol 100FMSP. 

. 15.3 ±0.3 

1.14 ± 

0.02 

14.6 ± 0.2 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP. 

. 5.3 ± 0.2 

0.49 ± 

0.01 

6.5 ± 0.2 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s Menthol 100FMHP... 

. 5.0 ±0.2 

0.47 ± 

0.01 

6.2 ± 0.2 

Benson & Hedges Lights 100's 100FHP. 

. 10.3 ±0.1 

0.84 ± 

0.01 

10.8 ± 0.2 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMHP. 

. 9.9 ±0.2 

0.82 ± 

0.02 

10.3 ± 0.2 

Benson & Hedges Lights 100's IOOFSP. 

. 10.3 ±0.1 

0.83 ± 

0.01 

12.2 ± 0.2 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 10,3 ±0.2 

0.83 ± 

0.02 

12.0 ± 0.3 

B & H Multifilter KFSP. 

. 10.1 ±0.2 

0.82 ± 

0.01 

9.9 ± 0.2 

Best Value KNFSP. 

. 20.8 ± 0.3 

HO ± 

0.02 

16.9 ± 0.3 

Best Value Full Flavor KFSP. 

. 13.9 ± 0.2 

0.80 ± 

0.01 

16.3 ± 0.4 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP.. 

. 14.2 ±0.3 

0.82 ± 

0.01 

15.8 ± 0.3 

Best Value Full Flavor 100's IOOFSP.. 

. 12.8 ±0.2 

0.75 ± 

0.02 

16.8 ± 0.3 

Best Value Full Flavor 100’s Menthol 100FMSP. 

. 12.9 ±0.2 

0.79 ± 

0.01 

16.8 ± 0.2 

Best Value Lights KFSP. 

. 9.3 ± 0.2 

0.61 ± 

0.01 

12.1 ± 0.2 

Best Value Lights Menthol KFMSP. 

. 8.8 ± 0.2 

0.59 ± 

0.02 

11.7 ± 0.3 

Best Value Lights 100's IOOFSP. 

8.9 ± 0.2 

0.63 ± 

0.02 

11.5 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Best Value Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 9.2 ± 0.3 

0.65 ±0.02 

11.4 ± 0.2 

Best Value Ultra Light KFSP. 

. 3.6 ± 0.1 

0.31 ± 0.01 

5.6 ± 0.2 

Best Value Ultra Light l«0‘s 100FSP. 

. 4.2 ±0.1 

0.35 ± 0.01 

7.9 ± 0.2 

Bristol KNFSP. 

...... 26.3 ±0.4 

1.67 ± 0.02 

15.0 ± 0.3 

Bristol Full Flavor KFSP. 

. 15.7 ±0.3 

1.01 ± (1.0.3 

15.6 ± 0,3 

Bristol Full Flavor 100's 100FSP. 

. 15.1 ±0.3 

0,98 ± 0,02 

16.9 ± 0 4 

Bristol Lights KFSP. 

. 9 6 ± 0.2 

0,68 ± 0,02 

12.0 ± 0.3 

Bristol Lights Menthol KFMSP. 

. 9.8 ±0.2 

0.71 ± 0.01 

11.8 ± 0.2 

Bristol Lights 100's IOOFSP. 

. 10.2 ±0.2 

0.77 ± 0.02 

13.2 ± 0.2 

Bristol Lights 100's Menthol 100FMSP. . 

. 9.7 ± 0.2 

0.72 ± 0.02 

12.9 ± 0.2 

Bristol Lowest KFSP.. 

. 0.8 ±0.1 

0.13 ± 0.0! 

1.3 ± 0.1 

Bristol Lowest 100's 100FSP. 

. 1.9 ± 0.1 

0.23 ± 0.01 

3.0 ± 0.1 

Bristol Ultra Lights 100's 100FSP. 

. 5.2 ±0.1 

0.45 ± 0.01 

7,6 ± 0.2 

Bucks Filter KFSP. 

. 13.6 ±0.2 

0.96 ± 0.02 

12.4 ± 0.2 

Bucks Lights KFSP. 

10 2 ± 0 2 

0 75 ± 0 02 

11 7 + {} ? 

Cambridge Full Flavor KFSP... 

. 15.5 ±0.3 

0.95 ± 0.02 

16.1 ± 0,4 

Cambridge Full Flavor 100's 100FSP. 

. 15.3 ±0.3 

0.98 ± 0.02 

17.6 ± 0,3 

Cambridge Lights KFSP. 

10 3 ± 0 2 

0 72 ± 0 01 

12 8 ± 0 2 

Cambridge Lights Menthol KFMSP. . 

10 2 ± 0 2 

0 71 ± 0 02 

12 3 ± 0 2 

Cambridge Lights 100's 100FSP. 

. 10.2 ±0.2 

0.73 ± 0.02 

13.9 ± 0.3 

Cambridge Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 10.2 ±0.2 

0.74 ± 0.01 

13.1 ± 0.2 

Cambridge Lowest KFSP.r.. 

. 1.1 ± 0.1 

0.16 ± 0.01 

1.6 ± 0.1 

Cambridge Lowest 100’s IOOFSP. 

. 2.0 ± 0.1 

0.24 ± 0.0! 

3.0 ± 0.1 

Cambridge Ultra Low Tar 100's IOOFSP... 

. 5.1 ±0.1 

0,43 ± 0.01 

7.7 ± 0.2 

Camel RNFSP. 

. 24.0 ±0.5 

1.73 ± 0.04 

16.4 ± 0.4 

Camel Filters KFHP. 

16 8± 0 3 

lino 02 

16 9 ± 0 3 

Camel Filters KFSP. 

. 17.0±0.3 

1.16 ± 0.02 

18.8 ± 0.4 

Camel Filters 99 100FHP. 

. 16.0 ±0.2 

1.14 ± 0.01 

17.8 ± 0.3 

Camel Filters 100's IOOFSP. 

. 16.4 ±0.3 

1.21 ± 0.02 

18.2 ± 0.3 

Camel Lights KFHP. 

. 11.0 ±0.2 

0.88 ± 0.01 

12.1 ± 0.2 

Camel Lights KFSP. 

. 11,2 ±0.2 

0.90 ± 0.02 

12.5 ± 0.3 

Camel Lights 99 100FHP. 

. 9.3 ± 0.2 

0.81 ± 0.02 

11.2 ± 0.2 

Camel Lights 100's IOOFSP. 

. 10.1 ±0.2 

0.83 ± 0.01 

13.6 ± 0.4 

Camel Ultra Lights KFHP. 

. 5.1 ±0.1 

0.47 ± (1.01 

8.0 ± 0.2 

Camel Ultra Lights KFSP. 

. 4.6 ±0.2 

0.45 ± 0.01 

7.0 ± 0.2 

Camel Ultra Lights 100's 100FHP. 

. 5.3 ±0.2 

0.50 ± 0.01 

7.5 ± 0.3 

Camel Widcs KFHP. 

. 16.6 ±0.2 

1.17 ± 0.02 

18.6 ± 0.3 

Camel Widcs Lights KFHP. 

. 11.1 ±0.3 

0.90 ± 0.02 

12.2 ± 0.3 

Camel Special Lights KFHP. 

. 9.7 ±0.2 

0.79 ± 0.02 

11.1 ± 0.2 

Camel Special Lights KFSP. 

11 1 ± 0 3 

0 89 ± 0 02 

13 5 ± 0 3 

Camel Special Lights 100's 100FHP. 

. 10.1 ±0.2 

0.87 ± 0.02 

11.3 ± 0.3 

Capri Super Slims Lights 100FHP. 

. 8.9 ± 0.2 

0.77 ± 0.01 

5.8 ± 0 1 

Capri Super Slims Lights Menthol 100FMHP. 

. 8,9 ±0,2 

0.73 ± 0.02 

5.9 ± 0.1 

Capri Super Slims Lights 120's 120FHP. 

. 13.3 ±0.2 

LOG ± 0.02 

9.1 ± 0.2 

Capri Super Slims Lights 120's Menthol I20FMHP. 

. 11.7 ±0.2 

0.92 ± 0.02 

7.2 ± 0.1 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand 

Capri Super Slims Ultra Lights I00FHP. 

Capri Super Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP 

Carlton Ultra KFHP. 

Carlton KFSP. 

Carlton Menthol KFMSP. 

Carlton 83 KFHP. 

Carlton 100's 10QFHP. 

Carlton IOO's Menthol 100FMHP. 

Carlton 100‘s 100FSP. 

Carlton 100's Menthol 100FMSP. 

Carlton 120's 120FSP. 

Carlton 120's Menthol 12CFMSP.. 

Carolina Gold KFSP. 

Carolina Gold Menthol KFMSP. 

Carolina Gold Lights KFSP. 

Century 25's KFSP. 

Century 25's 100's 1O0FSP. 

Century 25's Lights KFSP. 

Century 25’s Lights 100's 100FSP. 

Century 25's Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Chesterfield RNFSP. 

Chesterfield KNFSP..r.. 

Chesterfield Filter Lights KFSP. 

Commander RNFSP. 

Commander KNFSP. 

Covington Filters KFSP. 

Covington Filters Menthol KFMSP. 

Covington Filter 100's 100FSP. 

Covington Lights KFSP. 

Covington Lights 100's 100FSP. 

Covington Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Covington Ultra Lights 100's 100FSP. 

Dave's Filter KFHP. 

Dave's Lights KFHP. 

Doral KNFSP. 

Doral Full Flavor KFHP. 

Doral Full Flavor KFSP. 

Dora! Full Flavor Menthol KFMSP. 

Doral Full Flavor 100's 100FHP. 

Doral Full Flavor 100's 100FSP. 

Doral Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Doral Lights KFHP. 

Doral Lights KFSP. 

Doral Lights Menthol KFMSP. 

Doral Lights 100's 100FHP. 
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"Tar" "Nicotine" 
mg/cig mg/cig 


5.5 ± 0.2 

0.51 ± 0.01 

5.2 ± 0.2 

0.48 ± 0.01 

<0.5 

<0.05 

0.6 ± 0.1 

0.10 ± 0.01 

1.0 ± 0.1 

0.13 ± 0.01 

1.0 ± 0.1 

0.13 ± 0.01 

1,0 ± 0.1 

0.13 ± 0.01 

0.9 ± 0.1 

0.12 ± 0.01 

1.6 ± 0.1 

0 19 ± 0.01 

1.5 ± 0.1 

0.19 ± 0.01 

4.7 ± 0.1 

0.48 ± 0.01 

4.8 ± 0.1 

0.50 ± 0.01 

15.8 ± 0.2 

1.20 ± 0.02 

17.2 ± 0.2 

1.26 ± 0.02 

11.1 ± 0.2 

0.91 ± 0.02 

13.1 ± 0.3 

0.69 ± 0.02 

13.6 ± 0.3 

0.81 ± 0.02 

7.5 ± 0.2 

0.51 ± 0.01 

8.7 ± 0.1 

0.64 ± 0.01 

8.7 ± 0.2 

0.61 ± 0.01 

19.2 ± 0.4 

1.08 ± 0.02 

24.0 ± 0.5 

1.31 ± 0.03 

11.4 ± 0.2 

1.07 ± 0.02 

22.6 ±0.5 

1.43 ± 0.03 

26.6 ± 0.4 

1.70 ± 0.02 

12.8 ± 0.2 

0.62 ± 0.01 

14.8 ± 0.3 

0.76 ± 0.02— 

14.0 ± 0.2 

_0 68 ± 0.01 

9,6 ±0.1 

0.60 ± 0.01 

8.6 ±0.1 

0.53 ± 0.01 

9.4 ± 0.2 

0.57 ± 0.01 

4.7 ± 0.1 

0.33 ± 0.01 

15.6 ± 0.3 

0.99 ± 0.02 

10.6 ± 0.2 

0.72 ± 0.01 

19.2 ± 0.3 

1.01 ± 0.02 

13.6 ± 0.2 

0.82 ± 0.01 

13.5 ± 0.2 

0.82 ± 0.01 

13.7 ± 0.3 

0.81 ± 0.02 

12.7 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

12.2 ± 0.2 

0.79 ± 0.02 

12.3 ± 0.2 

0.79 ± 0.01 

8.2 ± 0.2 

0.56 ± 0.01 

8.6 ± 0.2 

0.59 ± 0.01 

8.2 ± 0.2 

0.56 ± 0.01 

I1.0± 0.2 

0.74 ± 0.02 
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CO 

mg/cig 

4.6 ± 0.2 
4.4 ± 0.2 

<0.5 
L2± 0.1 

1.6 ± 0.1 

1.7 ± 0.1 
1.3 ± 0.1 

1.3 ± 0.1 
2.1 ± 0.1 
2.2 ± 0.1 

3.7 ± 0.1 
3.7 ± 0.1 

14.7 ± 0.2 
16.6 ± 0.2 

13.4 ± 0.3 

15.5 ± 0.2 

16.4 ± 0.3 
11 . 8 ± 0,2 

11.8 ± 0.2 
11.9 ± 0.3 

13.5 ± 0.4 

17.6 ± 0.5 

9.3 ± 0.2 

12.8 ± 0.3 

15.2 ± 0.3 

16.3 ± 0.3 
—l-7,-2-±H.3 
. 22.0 ± .0.4 

13.9 ± 0.3 

15.2 ± 0.2 

16.2 ± 0.3 
7.2 ± 0.2 

15.6 ± 0.3 

13.3 ± 0.3 

16.3 ± 0.3 

15.3 ± 0.3 

16.1 ± 0.3 
16,0 ± 0.3 

16.3 ± 0.3 

16.6 ± 0.4 

16.5 ± 0.3 

12.1 ± 0.3 

12.5 ± 0.2 

12.1 ± 0.4 
13.8 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand 

Doral Lights IGO's 100FSP. 

Doral Lights 100‘s Menthol 100FMSP. 

Doral Ultra Lights KFSP. 

Doral Ultra Lights 100's IOOFSP. 

English Ovals KNFHP.. 

Eve Lights Slim I00‘s 100FHP. 

Eve Lights Slim 120's I20FHP. 

Eve Lights Slim 120's Menthol 120FMHP. 

Eve Ultra Lights Slim 120's 120FHP. 

Eve Ultra Lights Slim 120's Menthol 120FMHP. 

GPC-Approved KNFSP. 

GPC-Approved Full Flavor KFHP. 

GPC-Approved Full Flavor KFSP. 

GPC-Approved Full Flavor Menthol KFMSP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FHP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FSP... 

GPC-Approved Full Flavor 100's Menthol 100FMSP.... 

GPC-Approved Lights KFHP.. 

GPC-Approved Lights KFSP. 

GPC-Approved Lights Menthol KJFMSP. 

GPC-Approved Lights 100's 100FHP. 

GPC-Approved Lights 100's 100FSP. 

GPC-Approved Lights 100's Menthol I00FMSP. 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP. 

GPC-Approved Ultra Lights Menthol KFMSP. 

GPC-Approved Ultra Lights 100's IOOFSP. 

GPC-Approved Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP... 

Harley Davidson Full Flavor KFHP. 

Harley Davidson Full Flavor KFSP. 

Harley Davidson Full Flavor 100's IOOFSP. 

Harley Davidson Lights KFHP. 

Harley Davidson Lights KFSP. 

Harley Davidson Lights 100s IOOFSP. 

Herbert Tareyton KNFSP... 

Hogshead Wide Full Flavor KFHP. 

Hogshead Wide Lights KFHP. 

Jasmine Slims Lights 100’s 100FHP. 

Jumbo Wides KFHP. 

Jumbo Wides Lights KFHP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Kent Golden Lights KFSP. 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

Kent Golden Lights 100s IOOFSP. 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP. 
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"Tar” "Nicotine" 


mg/cig ntg/cig 


10.2 ± 0.2 

0.71 ± 0.01 

9.7 ± 0.4 

0.67 ± 0.02 

4.2 ± 0.2 

0.35 ± 0.01 

4.5 ± 0.2 

0.36 ± 0.01 

24.9 ±0.3 

1.98 ± 0.03 

7.5 ± 0.2 

0.62 ± 0.02 

10.5 ± 0.3 

0.78 ± 0.02 

10.5 ± 0.4 

0.79 ± 0.03 

5.0 ± 0.2 

0.39 ± 0.02 

5.1 ± 0.1 

0.42 ± 0.02 

21.1 ± 0.4 

1.15 ± 0.02 

14.8 ± 0.3 

0.87 ± 0.02 

15.6 ± 0.3 

0.89 ± 0.02 

14.9 ± 0.3 

0.96 ± 0.01 

13.6 ± 0.3 

0.83 ± 0.01 

15.1 ± 0.2 

0.92 ± 0.02 

13.3 ± 0.2 

0.93 ± 0.02 

9.-5 ±0.2 

0.64 ± 0.02 

9.3 ± 0.1 

0.63 ± 0.01 

9.0 ± 0.2 

0.69 ± 0.02 

9.5 ± 0.2 

0.65 ± 0.02 

9.8 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

8.2 ± 0.2 

0.69 ± 0.02 

5.2 ± 0.2 

0.41 ± 0.01 

5.3 ± 0.1 

0.46 ± 0.01 

5.2 ± 0.2 

0.43 ± 0.01 

4.7 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

13.1 ± 0.2 

0.88 ± 0.01 

13.7 ± 0.2 

0,94 ± 0.01 

14.6 ± 0.2 

1.04 ± 0.02 

9.9 ± 0.2 

0.76 ± 0.01 

8.5 ± 0.1 

0.65 ± 0.01 

9.3 ± 0.2 

0.71 ± 0.02 

24.8 ± 0.5 

1.54 ± 0.03 

16.7 ± 0.2 

.1.20 ± 0.02 

10.9 ± 0.2 

0.91 ± 0.01 

7.7 ± 0.2 

0.58 ± 0.02 

16.8 ± 0.3 

1.22 ± 0.02 

11.0 db 0.3 

0.92 ± 0.02 

7.7 ± 0.2 

0.67 ± 0.01 

7.6 ± 0.1 

0.65 ± 0.01 

7.9 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

9.2 ± 0.2 

0.80 ±0.01 

9.2 ± 0.2 

0.81 ± 0.01 

9.3 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 
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CO 

mg/cig 

14.5 ± 0.3 

14.1 ± 0.4 
0.4 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

14.7 ± 0.2 
0.9 ± 0.3 

10.9 ± 0.3 

10.7 ± 0.4 
4.6 ± 0.1 

4.5 ± 0.2 

13.7 ± 0.3 

14.8 ± 0.2 

15.5 ± 0.3 

13.4 ± 0.2 

15.8 ± 0.3 

16.7 ± 0.3 

13.8 ± 0.2 

11.3 ± 0.3 

11.1 ± 0.2 
9.0 ± 0.2 

12.2 ± 0.3 

12.5 ± 0.2 

8.3 ± 0.2 
7.0 ± 0.2 

6.4 ± 0.2 

6.6 ± 0.2 
5,6 ± 0,2 

14.4 ± 0.2 
15.0 ± 0.2 
15,0 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 
9.2 ± 0.2 

II I ± 0.2 

17.2 ± 0.4 

18.3 ± 0.3 

11.4 ± 0.2 

7.9 ± 0.2 

18.7 ± 0.3 

11.7 ± 0.3 

9.8 ± 0.2 

9.9 ± 0.2 
10.1 ± 0.2 

10.8 ± 0.2 

10.6 ± 0.2 
10.7 ± 0.3 
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Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand 

Kent KFHP. . 

Kent KFSP. 

Kent 100s 100FSP. 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 

Kent III Ultra Lights KFSP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FHP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FSP. 

Kent Slim Lights 100's 100FHP. 

Kool Non-Filter RNFMSP.. 

Kool Filters Menthol KFMHP. 

Kool Filter Kings KFMSP. 

Kool 100's 100FMHP. 

Kool Super Longs 100's 100FMSP. 

Kool Lights KFMSP. 

Kool Lights 100's 100FMSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Kool Milds 100's 100FMSP. 

L&MKFHP. 

L & M KFSP. 

L & M Super Kings 100FSP. 

L & M Long Lights 100FSP.r.. 

Lark Filters KFSP. 

Lark Filters 100's 100FSP. 

Lark Lights KFSP. 

Lark Lights 100's 100FSP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Magna KFHP. 

Magna KFSP. 

Magna Lites KFHP... 

Magna Lites KFSP. 

Malibu Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Marlboro KFHP. 

Marlboro Menthol KFMHP. 

Marlboro KFSP. 

Marlboro Menthol KFMSP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FHP. 
Marlboro 100's (red package) 100FHP... 
Marlboro 100's (gold package) IOOFSP.. 
Marlboro 100’s (red package) IOOFSP.... 

Marlboro 25's KFSP. 

Marlboro Lights KFHP. 

Marlboro Lights Menthol KFMHP. 

Marlboro Lights KFSP. 

Marlboro Lights 100's IOOFHP. 
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"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

11.3 ± 0.2 

ff.84 ± 0.02 

12.1 ± 0.2 

0.87 ± 0.01 

13.0 ± 0.2 

0.96 ± 0.02 

13.4 ± 0.2 

1.01 ± 0.02 

3.5 ± 0.1 

0.36 ± 0.01 

4.9 ± 0.1 

0.48 ± 0.01 

4.7 ± 0.2 

0.46 ± 0.01 

9.3 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

19.4 ± 0.5 

1.33 ± 0.04 

16.3 ± 0.4 

1.19 ± 0.03 

16.4 ± 0.2 

1.19 ± 0.02 

15.5 dr 0.2 

1.18 ± 0.02 

16.7 ± 0.2 

1.31 ± 0.03 

7.2 ± 0.2 

0.64 ± 0.01 

8.2 ± 0.2 

0.73 ± 0.02 

11.9 ± 0.2 

0.99 ± 0.02 

10.7 ± 0.3 

0.90 ± 0.02 

10.4 ± 0.3 

0.89 ± 0.02 

14.5 ± 0.6 

0.86 ± 0.02 

14.4 ± 0.4 

0.84 ± 0.02 

10.5 ± 0.3 

0.74 ± 0.02 

7.2 ± 0.2 

0.64 ± 0.03 

13.6 ± 0.4 

0.93 ± 0.03 

14.3 ± 0.2 

1.05 ± 0.01 

10.5 ± 0.2 

0,76 ± 0.02 

11.4 ± 0.3 

0.83 ± 0.02 

25.4 ± 0.3 

1.57 ± 0.03 

14.6 ± 0.3 

0.80 ± 0.01 

13.7 ± 0.2 

0.78 ± 0.01 

9.9 ± 0.2 

0.63 ± 0.01 

9.4 ± 0.2 

0.61 ± 0.01 

11.0± 0.1 

0.92 ± 0.02 

15.6 ± 0.3 

1.08 ± 0.02 

16.0 ± 0.3 

1.10 ± 0.02 

15.8 ± 0.4 

1.11 ± 0.02 

15.6 ± 0.2 

1.09 ± 0.02 

15,4 ± 0.2 

1.16 ± 0.02 

15.7 ± 0.3 

1.17 ± 0.02 

15.4 ± 0.2 

1.16 ± 0.02 

15 5 ± 0.3 

1.17 ± 0.02 

15.7 ± 0.2 

1.13 ± 0.02 

10.1 ± 0.1 

0.79 ± 0.01 

9.6 ± 0.2 

0.76 ± 0,02 

10.1 ± 0.2 

0.80 ± 0.01 

10.3 ± 0.2 

0.83 ± 0.01 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


CO 

mg/cig 

11.9 ± 0.2 
12.8 ± 0.2 
13.4 ± 0.2 
13.4 ± 0.2 

4.3 ± 0.2 
6.6 ±0.2 

6.3 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 

11.8 ± 0.4 

14.3 ± 0.3 

14.7 ± 0.3 

14.4 ± 0.2 

15.4 ± 0,3 
7.5 ± 0.2 
9.1 ± 0.2 

10.7 ± 0.2 

10.3 ± 0.3 
11.1 ± 0.2 

15.9 ± 1.0 
16.0 ± 0.7 

14.3 ± 0,7 
7.5 ± 0.5 

14.3 ± 0.3 

15.4 ± 0.3 
10.3 ± 0.2 

12.2 ± 0.4 
17.0 ± 0.3 

16.2 ± 0.3 
16.0 ± 0.3 
12.6 ± 0.2 

12.2 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 

13.9 ± 0.3 

14.3 ± 0.3 
14.6 ± 0.2 
14.1 ± 0.2 

14.8 ± 0.3 

14.5 ± 0.3 

14.5 ± 0.2 

14.9 ± 0.3 

14.6 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 
10,0 ± 0.2 
11.3 ± 0.2 
12.0 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Marlboro Lights IGO's Menthol 100FMHP. 

.. 9.1 ± 

0.2 

0*76 x 0.01 

11.0 x 0.2 

Marlboro Lights 100's 100FSP.. 

. 10.0 ± 

0.2 

0.82 x 0.01 

12.2 ± 0.3 

Marlboro Lights 25's KFSP. 

. 10.5 ± 

0.2 

0.82 X 0.01 

11.7 X 0.2 

Marlboro Medium KFHP. 

. 11.3 x 

0.2 

0.85 i 0.01 

11.5 i 0.2 

Marlboro Medium KFSP. 

11 8 ± 

0 3 

0 sx + n 02 

i?A+fn 

Marlboro Medium 100's 100FHP. 

. 12.5 ± 

0.2 

0.96 X 0.01 

12.7 X 0.2 

Marlboro Medium IGO's 100FSP. 

. 12.2 X 

0.1 

0.97 x 0.01 

12.6 ± 0.2 

Marlboro Ultra Lights KFHP. 

. 5.5 ± 

0,1 

0.47 X 0.01 

7.4 X 0.2 

Marlboro Ultra Lights 100FHP. 

. 5.1 ± 

0.1 

0.46 X 0.01 

7.6 x 0.1 

Max 120s 120FSP. 

. 16.0 ± 

0.3 

1.27 i 0.02 

16.6 ± 0.4 

Max 120s Menthol 120FMSP. 

. 16.1 ± 

0,3 

1.26 X 0.02 

16.6 ± 0.3 

Merit Filter KFHP. 

. 7.4 x 

0.2 

0.62 i 0.01 

9.0 x 0.2 

Merit Filter KFSP. 

. 7.2 X 

0.2 

0.61 i 0.01 

8.8 x 0.2 

Merit Menthol KFMSP. 

. 7.0 ± 

0.2 

0.60 X 0.01 

8.7 x 0.3 

Merit 100's 100FSP... 

. 9.2 i 

0.2 

0.75 X 0.01 

11.2X 0.3 

Merit 100's Menthol 100FMSP. 

. 8.9 i 

0.2 

0.75 x 0.01 

10.4 x 0.2 

Merit Ultima KFHP.. . 

. 0.9 ± 

0.1 

0.12 ± 0.01 

2.7 ± 0.1 

Merit Ultima KFSP. 

. 1.0 X 

0.1 

0.12 x 0.01 

2.7 x 0.1 

Merit Ultima 100's 100FHP. 

. 1.7 i 

0.1 

0.19 X 0.01 

4.2 i 0.1 

Merit Ultima 100's 100FSP. 

. 1.8 X 

0.1 

0.20 x 0.01 

4.3 i 0.2 

Merit Ultra Lights KFHP... 

. 4.7 X 

0.1 

0.46 x 0.01 

5.8 i 0.1 

Merit Ultra Lights KFSP.. 

. 4.4 X 

0.1 

0.44 i 0.01 

5.7 X 0.2 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP. 

. 4.4 X 

0.1 

0.44 i 0.01 

5.4X 0.1 

Merit Ultra Lights 100's 100FHP. 

. 5.4 X 

0.1 

0.53 i 0.01 

6.5 x 0.1 

Merit Ultra Lights 100's 100FSP. 

. 5.3 X 

0.1 

0.52 X 0.01 

7.3 i 0.2 

Merit Ultra Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

. 5.4 X 

0.1 

0.52 X 0.01 

6.8 4 0.1 

Metro Slims Lights IOO's 100FHP. 

. 9.0 ± 

0.2 

0.84 ± 0.02 

9.4 x 0.1 

Metro Slims Lights IOO's Menthol 100FMHP. 

.. 9.1 X 

0.2 

0.79 X 0.02 

9.2 X 0.2 

Misty Full Flavor Slims 100FHP. 

. 14.4 X 

0.3 

1.08 X 0.02 

13.2 i 0.2 

Misty Full Flavor Slims Menthol LOOFMHP.. 

. 14.2 X 

0.2 

1.08 ± 0.02 

12.8 x 0,2 

Misty Lights Slims 100FHP. 

. 8.0 i 

0.2 

0.69 ± 0.02 

7.9 X 0.2 

Mistv Lights Slims Menthol 100FMHP. 

. 7.3 x 

0.2 

0.68 ± 0.02 

7.3 x 0.2 

Misty Lights Slims 120's 120FHP. 

. 11.8 X 

0.2 

1.01 ± 0.02 

11.0X0.3 

Misty Lights Slims 120's Menthol 120FMHP. 

. 12.0 ± 

0.3 

1.03 i 0.02 

10.7 X 0.3 

Misty Ultra Lights Slims 100FHP. 

. 5.4 X 

0.2 

0.51 x 0.01 

5.3 X 0.2 

Misty Ultra Lights Slims Menthol 100FMHP. 

. 4.9 X 

0.2 

0.49 i 0.02 

4.9 i 0.3 

Monarch KNFSP. 

. 19 8 = 

0.4 

1.05 X 0.03 

16.9 X 0.3 

Monarch Full Flavor KFHP. 

.. 14.3 x 

0.3 

0.79 ± 0.01 

16.1 ± 0.3 

Monarch Menthol KFMHP.. 

. 14.5 X 

0.2 

0.81 i 0.01 

16.1 x 0.2 

Monarch Full Flavor KFSP. 

. 14.3 x 

0.2 

0.81 X 0.01 

16.1 x 0.2 

Monarch Menthol KFMSP. 

. 13.8 X 

0.3 

0.77 X 0.01 

16.1 x 0.3 

Monarch IOO's 100FSP.. 

. 12.7 ± 

0.3 

0.75 X 0.02 

16.7 X 0.4 

Monarch IOO's Menthol 100FMSP. 

. 13.4± 

0.2 

0.81 x 0.02 

17,2 x 0.2 

Monarch Lights KFHP. 

. 9.8 ± 

0.2 

0.61 ± 0.01 

12.6 ± 0.2 

Monarch Lights Menthol KFMHP. 

. 9.6 ± 

0.1 

0.61 ± 0.01 

12.8 X 0.2 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 
















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand 

Monarch Lights KFSP.. 

Monarch Lights Menthol KFMSP. 

Monarch Lights 100's 100FSP... 

Monarch Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Monarch Ultra Lights KFSP.. 

Monarch Ultra Lights 100's 100FSP. 

Montclair Full Flavor KFHP. 

Montclair Full Flavor KFSP. 

Montclair Full Flavor 100's 100FSP. 

Montclair Full Flavor 100's Menthol 100FMSP.. 

Montclair Lights KFHP. 

Montclair Lights KFSP. 

Montclair Lights Menthol KFMSP. 

Montclair Lights 100's 100FSP... 

Montclair Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Montclair Ultra Lights KFSP. 

Montclair Ultra Lights 100's 100FSP. 

More 120s 120FSP. 

More 120s Menthol 120FMSP. 

More Lights 100s 100FHP. 

More Lights 100s Menthol 100FMHP. 

More Lights 120s 120FSP... 

More Lights 120s Menthol 120FMSP. 

More White Lights 120s 120FSP. 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP. 

Newport KFMHP. 

Newport KFMSP...,,.. 

Newport 100's 100FMHP. 

Newport 100's 100FMSP.. 

Newport 10's KFMSP. 

Newport 10’s 100‘s 100FMSP. 

Newport 25s KFMSP. 

Newport 25s 100‘s 100FMSP. 

Newport Lights KFMHP. 

Newport Lights KFMSP. 

Newport Lights 100‘s 100FMHP. 

Newport Lights 100‘s 100FMSP. 

Newport Slim Lights 100s 100FMHP. 

Newport Stripes Lights 100s 100FHP. 

Newport Stripes Lights 100s Menthol 100FMHP. 

North Star KFHP. 

North Star Lights KFHP. 

Now KFHP. 

Now KFSP. 

Now Menthol KFMSP. 

Draft Report 1/97 


"Tar" 

9,2 ± 0.1 

9.1 ± 0.1 

8.9 ± 0.2 
9.4 ± 0.2 

3.7 ± 0.1 

4.1 ± 0.1 

15.6 ± 0.3 

16.5 ± 0.3 

16.7 ± 0.2 

15.3 ± 0,2 

11.5 ± 0.2 

10.8 ± 0.1 
11.2 ± 0.2 

11.6 ± 0.2 
11.2 ± 0.2 

5.9 ± 0.1 

5.8 ± 0.2 

13.2 ± 0.4 

13.1 ± 0.3 
8.7 ± 0.2 

8.3 ± 0.2 
9.6 ± 0.2 

9.3 ± 0.3 

11.5 ± 0.3 
11.8 ± 0.2 
L5.6± 0.3 
16.9 ± 0.3 

18.3 ± 0.3 

18.5 ± 0.2 

16.7 ± 0.3 

18.2 ± 0.2 

16.8 ± 0.3 

18.6 ± 0.2 
8.2 ± 0.1 

8.3 ± 0.1 
9.6 ± 0.2 

9.6 ± 0.2 

9.7 ± 0.1 
11.7 ± 0.2 
11.5 ± 0.2 

15.9 ± 0.3 
9.7 ± 0.1 

<0.5 
1.0± O.I 
0.9 ± 0.1 


"Nicotine" 

mg/cig 

0t59 ± 0.01 
0.60 ± 0.01 
0.66 ± 0.01 
0.69 ± 0.02 
0.31 ± 0.01 
0.34 ± 0.0! 
t.10 ± 0.02 
1.20 ± 0.02 
1.25 ± 0.02 
1.13 ± 0.01 
0.90 ± 0.01 
0.85 ± 0.01 
0.89 ± 0.02 
0.94 ± 0.02 
0.94 ± 0.03 
0.55 ± 0.01 
0.54 ± 0.01 
1.07 ± 0.03 
1.12 ±0.03 
0.76 ± 0.02 
0.74 ± 0.02 
O.S3 ± 0.02 
0.85 ± 0.02 
0.95 ± 0.02 
1.03 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 

1.20 ± 0.03 

1.34 ± 0.02 

1.35 ± 0.02 
1.18 ± 0.02 
1.34 ± 0.02 

1.21 ± 0,02 
1.39 ± 0.02 
0.67 ± 0.01 
0.69 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 
0.79 ± 0.01 
0.95 ± 0.02 
0.91 ± 0.02 
1.17 ± 0.02 
0.81 ± 0.02 

< 0.05 
0.14 ± 0.01 
0.12 ± 0.01 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


CO 

mg/cig 

12.2 ± 0.3 
11.8 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 

11.6 ± 0.3 
5.8 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 
14.0 ± 0.2 

14.4 ± (1.3 

15.7 ± 0.3 

14.7 ± 0.4 

11.9 ± 0.3 

11.2 ± 0.2 
1H± 0.2 

12.5 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 
7.1 ± 0.2 

7.6 ± 0.2 

19.7 ± 0.6 

18.9 ± 0.4 

8.8 ± 0.2 

8.6 ± 0.2 
16.0 ± 0.4 

15.7 ± 0.4 

15.4 ± 0.3 
15.7 ± 0.3 
15.7 ± 0.3 

17.1 db 0.3 

18.6 ± 0.3 

18.7 ± 0.3 

17.5 ± 0.3 

18.4 ± 0.2 

16.7 ± 0.2 

18.7 ± 0.2 

10.7 ± 0.2 
11.0* 0,2 

11.4 ± 0.3 

11.1 ± 0.3 

10.6 ± 0.2 

14.3 ± 0.3 

14.1 ± 0.3 

16.4 ± 0.3 

10.4 ± 0.1 
<0.5 

1.9 ± 0.1 
1.9 ± 0.1 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand 

Now 100s 100FHP.. 

Now 100s 100FSP.. 

Now 100s Menthol IO0FMSP. 

Old Gold Straights KNFSP. 

Old Gold Filters KFHP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Old Gold Filter 100's tOOFSP. 

Old Gold Lights KFHP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Pall Mall KNFSP. 

Pall Mall Gold 100's 100FSP. 

Pall Mall Lights 100’s 100FSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Pall Mall Red Fillers 100's 100FSP. 

Parliament Lights KFHP.. 

Parliament Lights KFSP.. 

Parliament Lights 100's 100FSP. 

Philip Morris International 100FHP. 

Philip Morris International Menthol 100FMHP. 

Picayune RNFSP. 

Players RNFHP... 

Players KFHP... 

Players Menthol KFMHP. 

Players 100’s 100FHP. 

Players 100’s Menthol 100FMHP. 

Players Lights 25's KFSP. 

Players Lights 25's Menthol KFMSP. 

Players Lights 25's 100's 100FSP...... 

Players Lights 25's 100's Menthol lOOFMSP. 

Politix KFHP.. 

Politix Lights KFHP. 

Prime KNFSP. 

Prime Full Flavor KFHP. 

Prime Full Flavor KFSP. 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP. 

Prime Full Flavor 100's 100FSP. 

Prime Full Flavor 100's Menthol lOOFMSP. 

Prime Lights KFHP. 

Prime Lights KFSP. 

Prime Lights Menthol KFMSP. 

Prime Lights 100’s 100FSP. 

Prime Lights 100's Menthol lOOFMSP. 

Prime Ultra Lights KFSP. 

Prime Ultra Lights 100’s 100FSP. 
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"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

<0.5 

< 0.05 

<0.5 

2.0 ± 0.1 

0.23 ± 0.01 

3.4 ± 0.1 

1.8 ± 0.1 

0.21 ± 0.(11 

3.1 ± 0.1 

25.3 ± 0.4 

1.67 ± 0.04 

17.5 ± 0.4 

14.1 ± 0.3 

1.03 ± 0.02 

15.8 ± 0.4 

15.0 ± 0.2 

1.10 ± 0.01 

16.4 ± 0.3 

14.3 ± 0.2 

1 .09 ± 0.02 

18.1 ± 0.3 

7.6 i 0.1 

0.66 ± 0.01 

10.1 ± 0.2 

8. 1 ± 0.2 

0.72 ± 0.01 

10.6 ± 0.3 

11.9 =fc 0.2 

0.93 ± 0.01 

15.0 ± 0.3 

23.7 ± 0.3 

1.45 ± 0.03 

16.0 ± 0.2 

14.3 ± 0.2 

1.09 ± 0.02 

14.4 ± 0.2 

11.5 ± 0.2 

0.94 ± 0.02 

12.0 ± 0.2 

15.3 ± 0,3 

1.13 ± 0.02 

13.3 ± 0.3 

15.9 ± 0.3 

1.18 ± 0.02 

14.7 ± 0.3 

8.5 ± 0.2 

0.69 ± 0.01 

9.6 ± 0.2 

8.1 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

8.9 ± 0.2 

11.7 ± 0.2 

0.98 ± 0.02 

12.8 ± 0.2 

15.5 ± 0.2 

1.18 ± 0.02 

14.2 ± 0.3 

14.7 ± 0.3 

1.12 ± 0.02 

13.9 ± 0.2 

17.2 ± 0.3 

1.07 ± 0.02 

13.8 ± 0.4 

23.7 ± 0.4 

1.65 ± 0.04 

13.7 ± 0.3 

11.2 ± 0.2 

0.86 ± 0.02 

11.3 ± 0.2 

10.6 ± 0.2 

0.83 ± 0.02 

10.3 ± 0.2 

13.0 ± 0.3 

0.99 ± 0.02 

13.1 ± 0.3 

12.8 ± 0.3 

0.98 ± 0.02 

12.8 ± 0.2 

10.0 ± 0.2 

0.71 ± 0.02 

12.1 ± 0.3 

10.1 ± 0.2 

0.71 ± 0.02 

12.3 ± 0.3 

10.3 ± 0.3 

0.75 ± 0.02 

13.7 ± 0.3 

10.0 ± 0.3 

0.75 ± 0.02 

13.1 ± 0.2 

16.1 ± 0.2 

1.18 ± 0.02 

16.7 ± 0.4 

9.8 ± 0.1 

0.81 ± 0.01 

11.1 ± 0.2 

20.8 ± 0.3 

1.13 ± 0.02 

13.7 ± 0,3 

14.1 ± 0.2 

0.98 ± 0.02 

13.7 ± 0.3 

15.3 ± 0.2 

0.96 ± 0.02 

14.8 ± 0.3 

13.1 ± 0.2 

0.95 ± 0.02 

12.2 ± 0.2 

14.8 ± 0.2 

0.89 dfc 0.01 

17.2 ± 0.1 

14.5 ± 0.2 

1.04 ± 0.01 

14.4 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

0.74 ± 0.02 

10.9 ± 0.3 

9.7 ± 0.2 

0.75 ± 0.01 

10.9 ± 0.2 

10.3 ± 0.1 

0.80 ± 0.01 

11.4 ± 0.1 

10.2 ± 0.3 

0.77 ± 0.03 

12.3 ± 0.2 

8.8 ± 0.4 

0.76 ± 0.03 

9.4 ± 0.5 

6.3 ± 0.1 

0.58 ± 0.01 

7.5 ± 0.2 

5.4 ± 0.1 

0.48 ± 0.02 

7.3 ± 0.2 


PM3001014208 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand 

Private Stock KNFSP. 

Private Stock Full Flavor KFHP.,..,.,.... 

Private Stock Full Flavor KFSP. 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP. 

Private Stock Full Flavor 100's 100FSP... 

Private Stock Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Private Stock Lights KFHP. 

Private Stock Lights KFSP. 

Private Stock Lights Menthol KFMSP. 

Private Stock Lights 100's 100FSP. 

Private Stock Lights 100's Menthol 100FMSP.. 

Private Stock Ultra Lights KFSP. 

Private Stock Ultra Lights 100's 100FSP. 

Pyramid KNFSP... 

Pyramid Full Flavor KFSP. 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP. 

Pyramid Full Flavor 100's 100FSP. 

Pyramid Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Pyramid Lights KFSP. 

Pyramid Lights lOO's 100FSP. 

Pyramid Lights 100's Menthol 100FMSP.,.. 

Pyramid Ultra Lights 100's 100FSP... 

Raleigh KNFSP. 

Raleigh KFSP. 

Raleigh 100's 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Raleigh Lights 100's 100FSP. 

Raleigh Extra KNFSP. 

Raleigh Extra KFSP. 

Raleigh Extra 100's 100FSP. 

Raleigh Extra Lights KFSP. 

Raleigh Extra Lights 100's 100FSP. 

Raleigh Extra Lights 100’s Menthol IOOFMSP. 

Raleigh Extra Ultra Lights 100's 100FSP. 

Richland 20's KFSP. 

Richland 20‘s Menthol KFMSP. 

Richland 20's 100's 100FSP. 

Richland 20's 100's Menthol IOOFMSP. 

Riviera KFMSP. 

Riviera 100's IOOFMSP. 

Salem KFMSP. 

Salem lOO's IOOFMSP. 

Salem Lights KFMSP. 

Salem Lights 100's Custom Case 100FMHP. 

Salem Lights 100's IOOFMSP. 
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"Tar” "Nicotine" CO 

mg/cig mg/cig _ mg/cig 

21.5 ±0.3 1/16 ±0.02 14.2 ±0.3 


14.3 ± 0.2 0.98 

15.4 ±0.3 0.89 

13.7 ±0.2 0.99 

14.9 ±0.2 0.94 

14.5 ±0.2 1.07 

9.6 ± 0.2 0.75 

9.6 ± 0.2 0.74 

10.1 ±0.2 0.78 

10.0 ±0.2 0.73 

9.0 ± 0.3 0.73 

5.9 ±0.1 0.55 

4.7 ±0.1 0.39 

23.8 ±0.5 1.30 

14.3 ± 0.3 0.72 

14.4 ±0.3 0.73 

15.5 ± 0.2 0.82 

15.5 ±0.2 0.81 

9.9± 0.3 0.61 

10.1 ±0.2 0.64 

10.0 ± 0.2 0.65 

5.0 ±0.2 0.38 

21.3 ±0.3 1.18 

15.7 ±0,3 0.93 

15.9 ±0.3 1.02 

11.3 ±0.3 0.91 

12.3 ±0.2 1.01 

21.8 ± 0.3 1.19 

15.2 ±0.3 0.90 

14.4 ±0.2 0.89 

9.5 ± 0.2 0.64 

10.1 ±0.2 0.71 

7.7 ±0.2 0.64 

4.8 ±0.1 0.40 

15.4 ± 0.2 1,15 

15.5 ±0.2 1.10 

15.9 ±0.2 1.20 

16.1 ±0.2 1.25 

15.1 ±0.3 1.09 

16.2 ±0.3 1.19 

16.7 ±0.2 1.15 

16.4 ±0.2 1.26 

9.4 ±0.2 0.76 

11.2 ±0.2 0.94 

8.0 ±0.2 0.72 


±0.01 13.9 ± 0.2 

±0.02 15.4 ±0.2 

± 0.02 12.6 ± 0.2 

± 0.02 16.3 ± 0.4 

±0.02 14.2 ±0.3 

± 0.01 11 . 0 ± 0.2 
±0.01 10.6 ±0.3 

±0.02 11.3 ±0.2 

± 0.02 12.4 ± 0.3 

± 0.02 9.6 ± 0.4 

±0.01 7.5 ±0.2 

± 0.01 6.1 ± 0.1 

±0.03 17.5 ±0.4 

±0.02 18.6 ±0.5 

±0.02 18.9 ±0.5 

± 0.01 22.2 ± 0.6 

± 0.02 22.1 ± 0.4 

±0.02 14.1 ±0.3 

±0.02 16.4 ±0.5 

±0.02 16.0 ±0.5 

±0.01 7.1 ±0.2 

± 0.02 13.8 ± 0.3 

± 0.02 14.8 ± 0,4 

± 0.02 15.1 ± 0.3 

±0.01 11.2 ±0.3 

±0.01 12.3 ±0.2 

±0.02 14.4 ±0.3 

±0.02 15.1 ±0.3 

±0.02 16.1 ±0.3 

±0.01 11.4 ±0.2 

±0.01 13.0 ±0.3 

± 0.02 8.0 ± 0.2 

± 0.01 6.1 ± 0.2 

±0.02 13.4 ±0.2 

±0.01 13.7 ±0.3 

±0.02 15.1 ±0.2 

±0.02 14.4 ±0.2 

±0.02 13.3 ±0.3 

± 0.02 16.0 ± 0.3 

±0.02 17.7 ±0.3 

±0.02 18.0 ±0.3 

±0.02 12.5 ±0.3 

±0.02 11.4 ±0.2 

±0.02 10.5 ±0.3 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand 

"Tar” 

mg/rig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Salem Preferred 100's 100FMSP. 

. 14.5 ±0.2 

r,14± 0.02 

15.8 ± 0.2 

Salem Preferred Lights 100's 100FMSP... 

. 7.5 ± 0.2 

0.67 ± 0.02 

8.6 ± 0.2 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP.. 

. 8.7 ± 0.2 

0.77 ± 0.02 

8.9 ± 0.2 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

. 4.(5 ± 0.2 

0.44 ± 0.01 

6.7 ± 0.2 

Salem Ultra Lights 100's 100FMSP. 

. 4.7 ±0.1 

0.44 ± 0.01 

8.1 ± 0.2 

Saratoga 120's 120FHP. 

. 14.1 ±0.2 

1.08 ± 0.02 

14.3 ± 0.3 

Saratoga I20's Menthol 120FMHP. 

. 14.0 ±0.3 

1.09 ± 0.02 

13.9 ± 0.3 

Satin 100FSP. 

. 11.7 ±0.2 

0.98 ± 0.02 

13.8 ± 0.2 

Satin Menthol 100FMSP. 

. 11.8 ±0.2 

0.97 ± 0.02 

14.5 ± 0.3 

Silva Thins Filters 100FHP. 

. U ,0±0.2 

0.88 ± 0.02 

10.5 ± 0.3 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

. 10.7 ±0.2 

0.90 ± 0.01 

10.1 ± 0.2 

Special 10's Full Flavor KFHP. 

. 15.4 ±0.2 

l.io± 0.02 

12.8 ± 0.2 

Special 10's Full Flavor 100's 1Q0FHP. 

. 17.0 ±0.2 

1.29 ± 0.02 

15.8 ± 0.3 

Special 10’s Lights KFHP. 

. 11.5 ±0.2 

0.92 ± 0.02 

11.9 db 0.2 

Special 10's Lights 100's 100FHP. 

. 12.0 ±0.2 

0.99 ± 0.02 

12.6 ± 0.2 

Special 10’s Milds 100's Menthol 100FMHP. 

. 12.3 ± 0.2 

0.98 ± 0.01 

13 .3 ± 0.3 

Sterling 100's 100FSP. 

. 12.9 ±0.2 

0.78 ± 0.01 

17.3 ± 0.3 

Sterling 100's Menthol 100FMSP. 

. 13.2 ±0.2 

0.80 ± 0.02 

17.3 ± 0.3 

Sterling Lights 100's 100FSP. 

. 9.2 ± 0.2 

0.66 ± 0.02 

11.9± 0.2 

Sterling Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 9.4 ± 0.2 

0.67 ± 0.02 

11.9 ± 0.3 

Sterling Ultra Lights 100's 100FSP. 

. 4.1 ± 0.2 

0.33 ± 0.01 

7.5 ± 0.3 

Sterling Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 4.4 ±0.1 

0.36 ± 0.01 

7.9 ± 0.2 

Sterling Slim Lights 100’s 100FHP. 

. 6.1 ±0.2 

0.47 ± 0.01 

8.5 ± 0.3 

Sterling Slim Lights 100's Menthol 100FMHP. 

. 6.3 ±0.1 

0.48 ± 0.01 

8.9 ± 0.3 

Style Lights 100's 100FHP. 

. 11.4 ±0.1 

0.92 ± 0.01 

14. i ± 0.4 

Style Lights 100's Menthol 1Q0FMHP. 

. 11.6 ±0.2 

0.93 ± 0.02 

14.2 ± 0.2 

Style Lights 100's 100FSP. 

. 11.6 ±0.2 

0.94 ± 0.02 

14.2 ± 0.3 

Style Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 11.7 ± 0.2 

0.92 ± 0.01 

14.3 ± 0.2 

Style Slims Lights 100's 100FHP. 

. 9.7 ±0.2 

0.82 ± 0.01 

10.7 ± 0,2 

Style Slims Lights 100's Menthol 100FMHP. 

.. 9.7 ±0.2 

0.80 ± 0.02 

10.5 ± 0.3 

Summit KNFSP. 

. 23.2 ±0.4 

1.45 ± 0.02 

15.9 ± 0.3 

Summit Full Flavor KFHP. 

. 15.3 ± 0.4 

1.12 ± 0.02 

13.6 ± 0.5 

Summit Full Flavor KFSP. 

. 15.5 ±0.2 

0.90 ± 0.01 

15.2 ± 0.2 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 

. 14.0 ± 0.2 

1.00 ± 0.02 

13.0 ± 0.2 

Summit Full Flavor 100's 100FSP. 

. 14.3 ±0.2 

0.88 ± 0.02 

16.0 ± 0.2 

Summit Full Flavor LOO's Menthol 100FMSP. 

. 14.7 ±0.1 

1.07 ± 0.01 

14.8 ± 0.2 

Summit Lights KFHP. 

. 9.6 ±0.1 

0.75 ± 0.01 

11.5 ± 0.2 

Summit Lights KFSP. 

9.7 ±0.1 

0.76 ± 0.01 

10.8 ± 0,2 

Summit Lights Menthol KFMSP. 

. 10.7 ±0.3 

0.83 ± 0.02 

11.4 ± 0.3 

Summit Lights IQO's 100FSP. 

. 10.7 ±0.1 

0.79 ± 0.02 

13.0 ± 0.2 

Summit Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 9.0 ±0.2 

0.75 ± 0.01 

9.5 ± 0.2 

Summit Ultra Lights KFSP. 

. 5.4 ± 0.2 

0.51 ± 0.02 

6.8 ± 0.3 

Summit Ultra Lights 100's 100FSP... 

. 4.8 ±0.1 

0.41 ± 0.01 

6.0 ± 0.1 

Tall 120s 120FSP. 

. 18.6 ±0.2 

1.40 ± 0.02 

19.1 ± 0.4 

Tall 120s Menthol 120FMSP. 

. 18.1 ±0.4 

1.46 ± 0.03 

16.7 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


"Tar" "Nicotine" 


CO 


Brand 


Tareyton KFSP. 

. 13.8 ±0.3 

0/95 ± 

0.02 

14.2 ± 0.3 

Tareyton 100's 100FSP. 

. 13.5 ±0.2 

0.97 ± 

0.02 

15.8 ± 0.2 

Tareyton Lights KFSP. 

. 5.8 ± 0.2 

0.52 ± 

0.02 

5.9 ± 0.3 

Tareyton Long Lights 100FSP. 

. 7.2 ± 0.3 

0.63 ± 

0.02 

7.8 ± 0.3 

Triumph KFSP. 

. 3.7 ±0.2 

0.38 ± 

0.01 

4,4 ± 0,2 

Triumph Menthol KFMSP. 

. 4.0 ±0.1 

0.41 ± 

0.01 

4.8 ± 0.1 

Triumph 100s Menthol 100FMSP.. 

. 5.0 ±0.1 

0.5! ± 

0.01 

6.4 ± 0.1 

True KFHP. 

. 4.2 ± 0.1 

0.40 ± 

0.01 

5.0 ± 0.1 

True KFSP. 

. 4.2 ± 0.1 

0.41 ± 

0.01 

4.7 ± 0.1 

True Menthol KFMSP. 

4 1 ± 0 1 

0 41 ± 

0 01 

4 6 ± 0 1 

True 100s 100FHP. 

. 5.9 ±0.2 

0.55 ± 

0.01 

6.4 ± 0.2 

True 100s 100FSP. 

. 6.0 ± ' .2 

0.57 ± 

0.02 

6.6 ± 0.2 

True 100s Menthol 100FMSP. 

. 5.8 ±0.2 

0.54 ± 

0.02 

6.2 ± 0.3 

Vantage KFSP.. 

. 9.0 ± 0.1 

0.77 ± 

0.01 

9.2 ± 0.2 

Vantage Menthol KFMSP. 

. 8.8 ± 0.3 

0.75 ± 

0.02 

9.4 ± 0.3 

Vantage 100s 100FSP. 

. 8.3 ±0.1 

0.74 ± 

0.01 

8.8 ± 0.2 

Vantage 100s Menthol 100FMSP.. 

. 8.1 ±0.2 

0.68 ± 

0.02 

10.6 ± 0.3 

Vantage Ultra Lights KFHP. 

5 0 ± 0 2 

0 46 ± 

0 01 

7 8 =fc 0 2 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

4 5 ± 0 1 

0 44 ± 

0 01 


Vantage Ultra Lights 100s IOOFHP. 

. 4.8 ±0.1 

0.47 ± 

0.01 

6.7 ± 0.2 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

. 4.5 ±0.1 

0.45 ± 

0.01 

7.2 ± 0.2 

Viceroy KFHP. T . 

... 14,6 ± 0.2 

1.10 ± 

0.02 

12.8 ± 0.3 

Viceroy KFSP. 

. 14.6 ±0.2 

1.12 ± 

0.02 

12.8 ± 0.3 

Viceroy 100's 100FSP. 

. 16.1 ±0.2 

1.20 ± 

0,02 

15,4 ± 0.2 

Viceroy Lights KFHP. 

. 9.9 ±0.1 

0.78 ± 

0,02 

10.6 ± 0.2 

Viceroy Lights KFSP...*. 

. 10.4 ±0.3 

0.82 ± 

0.02 

10.7 ± 0.2 

Viceroy Lights 100's 100FSP... 

. 11.7 ± 0.2 

0.96 ± 

0.01 

12.0 ± 0.2 

Viceroy Ultra Lights 100's 100FSP.. 

. 5.1 ±0.2 

0.49 ± 

0.02 

5.5 ± 0.2 

Virginia Slims 100FSP. 

. 14.4 ±0.3 

1.08 ± 

0.02 

12.5 ± 0.3 

Virginia Slims Menthol 100FMSP.,..,. 

. 14.8 ±0.3 

1.11 ± 

0,02 

12.8 ± 0.3 

Virginia Slims Lights IOOFHP. 

.~-^8.2± 0.2 

0.71 ± 

0.01 

8.9 ± 0.2 

Virginia Slims Lights Menthol IOOFMHP. 

. 8.4 ±0.2 

0.71 ± 

0.02 

8.9 ± 0.2 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP. 

..77^ 14.4 ±0.3 

1.10 ± 

0.02 

14.4 ± 0.3 

Virginia Slims Lights 120's Menthol 120FMHP. 

. 14.4 ± 0.2 

1.10 ± 

0.02 

14,3 ± 0.3 

Virginia Slims Ultra Lights IOOFHP... 

. 5.2 ±0.1 

0,49 ± 

0.01 

5.6 ± 0.2 

Virginia Slims Ultra Lights Menthol IOOFMHP. 

. 5.4 ±0.2 

0.49 ± 

0.02 

5.9 ± 0.2 

Virginia Slims Superslims IOOFHP. 

. 5.3 ± 0.2 

0 51 ± 

0.02 

4.7 ± 0.2 

Virginia Slims Superslims Menthol IOOFMHP. 

. 5.4 ±0.2 

0.51 ± 

0.01 

4.7 ± 0.2 

Winston KFHP. 

. 16.5 ± 0.3 

1.13 ± 

0.03 

16.3 ± 0.3 

Winston KFSP. 

. 15.9 ±0.2 

1.13 ± 

0.02 

15.4 ± 0.2 

Winston 100's I00FSP. 

. 16.3 ± 0.2 

1.20 ± 

0.02 

17.5 ± 0.2 

Winston Lights KFHP. 

. 50.9 ±0.2 

0.87 ± 

0.01 

11.9 ± 0.3 

Winston Lights KFSP. 

. 10.5 ± 0.2 

0.85 ± 

0.01 

12.0 ± 0.2 

Winston Lights 100's IOOFHP. 

. 8.6 ±0.1 

0.77 ± 

0.01 

10.2 ± 0.2 

Winston Lights 100's 100FSP. 

. 10.2 ±0.2 

0.82 ± 

0.02 

13.4 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand 

Winston Select KFHP.. 

Winston Select KFSP. 

Winston Select 100's 100FHP. 

Winston Select 100's 100FSP. 

Winston Select Lights KFHP. 

Winston Select Lights KFSP. 

Winston Select Lights Slims 100FHP. 

Winston Ultra Lights KFHP. 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Winston Ultra Lights 100's 100FHP. 

Winston Ultra Lights 100's 10GFSP. 

Cartier Vendome Lights 100FHP...,. 

Cartier Vendome Lights Menthol IOOFMHP.... 

Cartier Vendome Ultra Lights IOOFHP. 

Craven A Filter Standard Size RFHP. 

Craven A KFHP,,.,,.,,..... 

Dunhill International 100FHP(red pack). 

Dunhill Menthol 100FMHP(green pack). 

Dunhill Int. Superior Mild 100FHP(bIue pack), 

Dunhill Lights KFHP. 

Dunhill Lights Menthol KFMHP. 

Gauloises Blondes KFHP.. 

Gauloises Blondes Lights KFHP. 

Gitanes Blondes Milds KFHP.... 

Gitanes Blondes Lights KFHP. 

St. Moritz Menthol IOOFMSP. 


"Tar” "Nicotine" CO 

mg/cig _mg/cig_mg/cig 


15.9 ± 0.3 

1.19 

15.8 ± 0.3 

1.18 

15.5 ± 0.2 

1.27 

15.7 ± 0.2 

1.27 

9.7 ± 0.2 

0.81 

10.7 ± 0.2 

0.86 

8.8 i 0.2 

0.79 

5.0 ± 0.2 

0.46 

5.4 ± 0.1 

0.50 

6.0 ± 0.2 

0.56 

4.2 ± 0.1 

0.42 

8.7 ± 0.2 

0.82 

7.3 ± 0.2 

0.75 

4.0 ± 0.1 

0.47 

19.5 ± 0.3 

1.54 

13.2 ± 0.2 

1.27 

13.3 ± 0.3 

1.25 

15.0 ± 0.3 

1.27 

8.4 ± 0.2 

0.80 

8.2 ± 0.3 

0.70 

8.2 ± 0.2 

0.68 

14.4 ± 0.2 

0.96 

7.1 ± 0.1 

0.60 

10.8 ± 0.2 

0.95 

9.9 ± 0.1 

0.89 

13.7 ± 0.2 

0.95 


± 0.02 

16.6 ± 0.3 

± 0,02 

15.4 ± 0.3 

± 0.02 

15.1 ± 0.3 

± 0.02 

15.4 ± 0.2 

± 0.01 

10.8 ± 0.2 

± 0.02 

12.9 ± 0.3 

± 0.01 

9.3 ± 0.3 

± 0.01 

7.7 ± 0.3 

± 0.01 

8.4 ± 0.2 

± 0.02 

8.7 ± 0.3 

± 0.01 

6.7 ± 0.2 

± 0.02 

9.7 ± 0.2 

± 0.02 

8.1 ± 0.1 

± 0.02 

3.2 ± 0.1 

± 0.03 

15.4 ± 0.2 

± 0.02 

12.6 ± 0.2 

± 0.03 

12.4 ± 0.3 

± 0.03 

17.6 ± 0.3 

± 0.02 

8.7 ± 0.2 

± 0.02 

8.1 ± 0.3 

± 0.01 

7.7 ± 0.2 

± 0.01 

14.6 ± 0.3 

± 0.01 

8.8 ± 0.2 

± 0.02 

10.6 ± 0.2 

± 0.01 

10.9 ± 0.2 

± 0.02 

13.0 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

’'Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Alpine KFMHP. 

16 

4.0 

15 

Alpine KFMSP. 

16 

1.1 

15 

Alpine 100's 100FMSP. 

16 

1.1 

14 

Alpine Lights KFMHP. 

9 

0.7 

10 

Alpine Lights KFMSP.. 

9 

0.7 

10 

Alpine Lights 100‘s 100FMSP. 

9 

0.7 

11 

American Full Flavor KFSP. 

17 

1.2 

15 

American Full Flavor 100‘s 100FSP. 

16 

1.2 

15 

American Lights KFSP.. 

11 

0 9 

L2 

American Lights 100‘s I00FSP. 

12 

1.0 

13 

Basic KNFSP. 

27 

1.8 

15 

Basic Filters KFSP. 

16 

1.0 

16 

Basic Menthol KFMSP. 

16 

t 0 

15 

Basic Filter 100‘s 100FSP.... . 

16 

1.0 

18 

Basic 100‘s Menthol 100FMSP... 

15 

1.0 

17 

Basic Lights KFSP. 

10 

0.7 

13 

Basic Lights Menthol KFMSP. 

10 

0 7 

13 

Basic Lights 100‘s 100FSP. 

10 

0.7 

14 

Basic Lights 100’s Menthol I00FMSP;... 

10 

0.7 

14 

Basic Ultra Lights KFSP. 

6 

0 5 

8 

Basic Ultra Lights 100‘s 100FSP. 

5 

0.4 

8 

BeeKFHP... 

16 

1.2 

14 

Bee Lights KFHP. 

10 

0 8 

1 I 

Belair KFMSP. 

9 

0.8 

9 

Belair 100's 100FMSP. 

9 

0.8 

9 

Benson & Hedges KFHP. 

15 

LI 

13 

Benson & Hedges 100's 100FHP. 

15 

1.1 

15 

Benson & Hedges 100‘s Menthol 100FMHP. 

16 

1.2 

15 

Benson & Hedges 100's 100FSP. 

16 

1.2 

15 

Benson & Hedges 100‘s Menthol 100FMSP. 

15 

1.1 

15 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100‘s 100FHP. 

5 

0.5 

7 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100‘s Menthol 100FMHP. 

5 

0.5 

6 

Benson & Hedges Lights 100’s IOOFHP. 

10 

0.8 

11 

Benson & Hedges Lights 100‘s Menthol 100FMHP. 

10 

0.8 

10 

Benson & Hedges Lights lOO's 100FSP. 

10 

0.8 

12 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMSP. 

10 

0.8 

12 

B & H Multifilter KFSP. 

10 

0.8 

10 

Best Value KNFSP. 

21 

1.1 

17 

Best Value Full Flavor KFSP.. 

14 

0.8 

16 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP. 

14 

0.8 

16 

Best Value Full Flavor 100‘s 100FSP.. 

13 

0.8 

17 

Best Value Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

13 

0.8 

17 

Best Value Lights KFSP. 

9 

0.6 

12 

Best Value Lights Menthol KFMSP. 

9 

0.6 

12 

Best Value Lights 100‘s 100FSP.... 

9 

0.6 

12 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cifi 

CO 

mg/cig 

Best Value Lights 100‘s Menthol 100FMSP. 

. 9 

(7.6 

11 

Best Value Ultra Light KFSP. 

. 4 

0.3 

6 

Best Value Ultra Light 100's 100FSP.. 

4 

0.3 

8 

Bristol KNFSP..... 

. 26 

1.7 

15 

Bristol Full Flavor KFSP. 

. 16 

1.0 

16 

Bristol Full Flavor 100's 100FSP. 

. 15 

1.0 

17 

Bristol Lights KFSP... 

.. 10 

0.7 

12 

Bristol Lights Menthol K.FMSP. 

. to 

0.7 

12 

Bristol Lights 100's 100FSP. 

. 10 

0.8 

13 

Bristol Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 10 

0.7 

13 

Bristol Lowest KFSP.. 

. 1 

0.1 

1 

Bristol Lowest 100's I00FSP. 

. 2 

0.2 

3 

Bristol Ultra Lights 100's 100FSP. 

. 5 

0.5 

8 

Bucks Filter KFSP. 

. 14 

1.0 

12 

Bucks Lights KFSP. 

. 10 

0.8 

12 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

. 16 

0.9 

16 

Cambridge Full Flavor 100‘s 100FSP. 

. 15 

1.0 

18 

Cambridge Lights KFSP. 

. 10 

0 7 

13 

Cambridge Lights Menthol KFMSP. 

. 10 

0.7 

12 

Cambridge Lights 100's 100FSP. 

. 10 

0.7 

14 

Cambridge Lights 100's Menthol 100FMSP.. 

. 10 

0.7 

13 

Cambridge Lowest KFSP.. 

. 1 

0.2 

2 

Cambridge Lowest 100's 100FSP. 

. 2 

0.2 

3 

Cambridge Ultra Low Tar 100's 100FSP. 

. 5 

0.4 

8 

Camel RNFSP. 

. 24 

1.7 

16 

Camel Filters KFHP. 

. 17 

1.1 

17 

Camel Filters KFSP...... 

. 17 

1.2 

19 

Camel Filters 99 100FHP. 

. 16 

1.1 

18 

Camel Filters 100's 100FSP.. 

. 16 

1.2 

18 

Camel Lights KFHP. 

. 11 

0.9 

12 

Camel Lights KFSP. 

. 11 

0.9 

12 

Camel Lights 99 I00FHP. 

. 9 

0.8 

LI 

Camel Lights 100's I00FSP. 

. 10 

0.8 

14 

Camel Ultra Lights KFHP. . 

5 

0.5 

8 

Camel Ultra Lights KFSP. 

. 5 

0.5 

7 

Camel Ultra Lights 100's 100FHP. 

. 5 

0.5 

7 

Camel Wides KFHP. 

. 17 

1.2 

19 

Camel Wides Lights KFHP. 

. 11 

0.9 

12 

Camel Special Lights KFHP. 

. 10 

0.8 

11 

Camel Special Lights KFSP. 

11 

0.9 

14 

Camel Special Lights 100's 100FHP. 

. 10 

0.9 

1 1 

Capri Super Slims Lights 100FHP. 

. 9 

0.8 

6 

Capri Super Slims Lights Menthol 100FMHP. 

. 9 

0.7 

6 

Capri Super Slims Lights 120's I20FHP. 

. 13 

1.1 

9 

Capri Super Slims Lights 12.0's Menthol 120FMHP. 

. 12 

0.9 

7 


Draft Report 1/97 


14 


PM3001014214 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand 

Capri Super Slims Ultra Lights 100FHP. 

Capri Super Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

Carlton Ultra KFHP. 

Carlton KFSP. 

Carlton Menthol KFMSP. 

Carlton 83 KFHP. 

Carlton 100's 100FHP. 

Carlton IOO’s Menthol 100FMHP. 

Carlton 100's 100FSP. 

Carlton 100's Mcntfiol 100FMSP. 

Carlton 120's 120FSP. 

Carlton 120's Menthol 120FMSP. 

Carolina Gold KFSP. 

Carolina Gold Menthol KFMSP. 

Carolina Gold Lights KFSP. 

Century 25's KFSP. 

Century 25's 100's 100FSP. 

Century 25's Lights KFSP. 

Century 25's Lights 100’s 100FSP. 

Century 25's Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Chesterfield RNFSP... 

Chesterfield KNFSP.:. 

Chesterfield Filter Lights KFSP. 

Commander RNFSP. 

Commander KNFSP. 

Covington Filters KFSP. 

Covington Filters Menthol KFMSP. 

Covington Filter 100's 100FSP. 

Covington Lights KFSP. 

Covington Lights 100's 100FSP. 

Covington Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Covington Ultra Lights 100's 100FSP. 

Dave's Filter KFHP. 

Dave's Lights KFHP. 

Dora! KNFSP. 

Doral Full Flavor KFHP. 

Doral Full Flavor KFSP. 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP. 

Doral Full Flavor 100's 100FHP. 

Doral Full Flavor 100's 100FSP. 

Doral Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Doral Lights KFHP. 

Doral Lights KFSP. 

Doral Lights Menthol KFMSP. 

Doral Lights 100’s 100FHP. 

Draft Report 1/97 


’Tar" 

ng/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/rig 

5 

*0.5 
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23 
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13 
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13 
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16 
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17 
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0.7 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand 

"Tar” 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Doral Lights 100’s I00FSP. 

. 10 

0.7 

14 

Doral Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

. 10 

0.7 

14 

Doral Ultra Lights KFSP.. 

. 4 

0.3 

6 

Doral Ultra Lights IOO's 100FSP. 

. 4 

0.4 

8 

English Ovals KNFHP. 

. 25 

2.0 

15 

Eve Lights Slim IOO's 100FHP. 

. 8 

0.6 

7 

Eve Lights Slim 120's 120FHP. 

. 10 

0.8 

11 

Eve Lights Slim I20's Menthol I20FMHP. 

. 11 

0.8 

11 

Eve Ultra Lights Slim 120's 120FHP. 

. 5 

0.4 

5 

Eve Ultra Lights Slim 120's Menthol I20FMHP. 

. 5 

0.4 

5 

GPC-Approved KNFSP....... 

. 21 

1.2 

14 

GPC-Approved Full Flavor KFHP. 

. 15 

0.9 

15 

GPC-Approved Full Flavor KFSP. 

. 16 

0.9 

16 

GPC-Approved Full Flavor Menthol KFMSP. 

. 15 

1.0 

13 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FHP. 

. 14 

0.8 

16 

GPC-Approved Full Flavor IOO's 100FSP. 

. 15 

0.9 

17 

GPC-Approved Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

. 13 

0.9 

14 

GPC-Approved Lights KFHP. 

. 10 

0.6 

11 

GPC-Approved Lights KFSP. 

. 9 

0.6 

11 

GPC-Approved Lights Menthol KFMSP. 

. 9 

0.7 

9 

GPC-Approved Lights 100's 100FHP. 

. 10 

0.7 

12 

GPC-Approved Lights IOO's lOOFSPv. 

. 10 

0.7 

13 

GPC-Approved Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

. 8 

0.7 

8 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP. 

. 5 

0.4 

7 

GPC-Approved Ultra Lights Menthol KFMSP. 

. 5 

0.5 

6 

GPC-Approved Ultra Lights 100's 100FSP. 

. 5 

0.4 

7 

GPC-Approved Ultra Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

.. 5 

0.4 

6 

Harley Davidson Full Flavor KFHP. 

. 13 

0.9 

14 

Harley Davidson Full Flavor KFSP. 

. 14 

0.9 

15 

Harley Davidson Full Flavor IOO's 100FSP. 

. 15 

10 

15 

Harley Davidson Lights KFHP. 

. 10 

0.8 

10 

Harley Davidson Lights KFSP. 

. 8 

0.7 

9 

Harley Davidson Lights 100s I00FSP....... 

. 9 

0.7 

11 

Herbert Tareyton KNFSP. 

... 25 

1.5 

17 

Hogshead Wide Full Flavor KFHP. 

. 17 

1.2 

18 

Hogshead Wide Lights KFHP. 

. 11 

0.9 

il 

Jasmine Slims Lights 100's 100FHP. 

. 8 

0.6 

8 

Jumbo Widcs KFHP. 

. 17 

1.2 

19 

jumbo Wides Lights KFHP. 

. 11 

0.9 

12 

Kent Golden Lights KFHP. 

. 8 

0.7 

10 

Kent Golden Lights KFSP. 

. 8 

0.7 

10 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP. 

. 8 

0.7 

10 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

. 9 

0.8 

I 1 

Kent Golden Lights tOOs 100FSP. 

. 9 

0.8 

1 1 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP. 

. 9 

0 8 

1 1 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand 

Kent KFHP... 

Kent KFSP. 

Kent 100s I OOFS P. 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 

Kent III Ultra Lights KFSP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FHP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FSP. 

Kent Slim Lights 100's 100FHP. 

Kool Non-Filter RNFMSP. 

Kool Filters Menthol KFMHP. 

Kool Filter Kings KFMSP. 

Kool 100's 100FMHP. 

Kool Super Longs 100's 100FMSP. 

Kool Lights KFMSP. 

Kool Lights 100's 100FMSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Kool Milds 100's 100FMSP. 

L&MKFHP. 

L & M KFSP. 

L&MSuper Kings 100FSP. 

L & M Long Lights 100FSP..... 

Lark Filters KFSP. 

Lark Filters 100's 100FSP. 

Lark Lights KFSP. 

Lark Lights 100’s 100FSP. 

Lucky Strike RNFSP.. 

Magna KFHP. 

Magna KFSP. 

Magna Lites KFHP. 

Magna Lites KFSP... 

Malibu Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Marlboro KFHP. 

Marlboro Menthol KFMHP. 

Marlboro KFSP. 

Marlboro Menthol KFMSP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FHP. 

Marlboro 100's (red package) 100FHP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FSP... 

Marlboro 100's (red package) 100FSP. 

Marlboro 25's KFSP. 

Marlboro Lights KFHP. 

Marlboro Lights Menthol KFMHP. 

Marlboro Lights KFSP. 

Marlboro Lights 100's I00FHP. 
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10 
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11 
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16 

14 

0.8 

16 

10 

0.7 

14 

7 

0.6 

8 

14 

0.9 

14 

14 

11 

15 

11 

0.8 

10 

11 

0.8 

12 

25 

1.6 

17 

15 

0.8 

16 

14 

0.8 

16 

10 

0.6 

13 

9 

0.6 

12 

11 

0 9 

11 

16 

1.1 

14 

16 

1.1 

14 

16 
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15 

16 
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14 

15 
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15 

16 
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14 
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15 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand 

Marlboro Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Marlboro Lights 100's I00FSP. 

Marlboro Lights 25's KFSP. 

Marlboro Medium KFHP. 

Marlboro Medium KFSP. 

Marlboro Medium 100's 100FHP. 

Marlboro Medium 100's 100FSP. 

Marlboro Ultra Lights KFHP. 

Marlboro Ultra Lights 100FHP. 

Max 120s 120FSP. 

Max 120s Menthol 120FMSP. 

Merit Filter KFHP. 

Merit Filter KFSP. 

Merit Menthol KFMSP. 

Merit 100’s 100FSP. 

Merit 100's Menthol IOOFMSP. 

Merit Ultima KFHP. 

Merit Ultima KFSP. 

Merit Ultima 100's 100FHP. 

Merit Ultima 100's 100FSP. 

Merit Ultra Lights KFHP. 

Merit Ultra Lights KFSP... 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP. 

Merit Ultra Lights 100's 100FHP. 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Merit Ultra Lights 100's Menthol IOOFMSP... 

Metro Slims Lights 100's 100FHP. 

Metro Slims Lights 100's Menthol 100FMHP 

Misty Full Flavor Slims 100FHP. 

Misty Full Flavor Slims Menthol 100FMHP... 

Misty Lights Slims 100FHP. 

Misty Lights Slims Menthol 100FMHP. 

Misty Lights Slims 120's 120FHP. 

Misty Lights Slims 120's Menthol 120FMHP. 

Misty Ultra Lights Slims IOOFHP. 

Misty Ultra Lights Slims Menthol 100FMHP. 

Monarch KNFSP. 

Monarch Full Flavor KFHP. 

Monarch Menthol KFMHP. 

Monarch Full Flavor KFSP. 

Monarch Menthol KFMSP. 

Monarch 100‘s 100FSP. 

Monarch 100's Menthol IOOFMSP. 

Monarch Lights KFHP. 

Monarch Lights Menthol KFMHP. 
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"Tar" 

mg/cig 

9 

10 

10 

11 

12 

13 
12 

6 

5 

16 

16 

7 

7 

7 
9 
9 
1 
1 
2 
2 
5 
4 

4 

5 
5 
5 
9 
9 

14 
14 

8 
7 

12 

12 
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5 

20 

14 
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14 
14 
13 
13 
10 
10 


"Nicotine" 

0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.9 
1.0 
1.0 
0.5 
0.5 
1.3 
1.3 
0.6 
0.6 
0.6 
0.8 
0.8 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.5 
0.4 
0 4 
0.5 
0.5 
0.5 
0,8 
0.8 
1.1 
I.I 
0.7 
0.7 
1.0 
1.0 
0.5 
0.5 
1.0 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.6 
0.6 


CO 

nig/cig 

11 

12 

12 

11 

13 

13 

13 

7 

8 
17 
17 

9 

9 

9 

11 

10 
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3 

4 

4 
6 
6 

5 
7 
7 

7 
9 
9 

13 

13 

8 
7 
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11 

5 

5 

17 
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16 

16 

16 

17 

17 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand _ 

Monarch Lights KFSP. 

Monarch Lights Menthol KFMSP. 

Monarch Lights 100's 100FSP. 

Monarch Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Monarch Ultra Lights KFSP. 

Monarch Ultra Lights 100's 100FSP. 

Montclair Full Flavor KFHP.. 

Montclair Full Flavor KFSP... 

Montclair Full Flavor 100's 100FSP.. 

Montclair Full Flavor LOG'S Menthol 100FMSP.. 

Montclair Lights KFHP. 

Montclair Lights KFSP. 

Montclair Lights Menthol KFMSP. 

Montclair Lights IOO's 100FSP. 

Montclair Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Montclair Ultra Lights KFSP. 

Montclair Ultra Lights 100's 100FSP. 

More 120s 120FSP. 

More 120s Menthol 120FMSP. 

More Lights 100s 100FHP. 

More Lights 100s Menthol 100FMHP. 

More Lights 120s 120FSP.. 

More Lights 120s Menthol 120FMSP. 

More White Lights 120s 120FSP. 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP. 

Newport KFMHP.'. 

Newport KFMSP. 

Newport 100's 100FMHP. 

Newport 100's 100FMSP. 

Newport 10's KFMSP. 

Newport 10's 100's 100FMSP. 

Newport 25s KFMSP. 

Newport 25s 100's IOOFMSP. 

Newport Lights KFMHP. 

Newport Lights KFMSP. 

Newport Lights 100's 100FMHP. 

Newport Lights 100's IOOFMSP. 

Newport Slim Lights 100s 100FMHP. 

Newport Stripes Lights 100s 100FHP. 

Newport Stripes Lights 100s Menthol 100FMHP. 

North Star KFHP. 

North Star Lights KFHP. 

Now KFHP. 

Now KFSP. 

Now Menthol KFMSP. 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand 

Now 100s 100FHP. 

Now 100s100FSP. 

Now 100s Menthol 100FMSP. 

Old Gold Straights KNFSP. 

Old Gold Filters KFHP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Old Gold Filter 100's 100FSP. 

Old Gold Lights KFHP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Pall Mall KNFSP. 

Pall Mall Gold 100's 100FSP. 

Pall Mall Lights 100's 100FSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Pall Mall Red Filters 100‘s 100FSP. 

Parliament Lights KjFKP. 

Parliament Lights KFSP. 

Parliament Lights 100's 100FSP. 

Philip Morris International 100FHP. 

Philip Morris International Menthol 100FMHP. 

Picayune RNFSP. 

Players RNFHP.... 

Players KFHP. 

Players Menthol KFMHP. 

Players 100's I00FHP........ 

Players 100's Menthol 100FMHP. 

Players Lights 25's KFSP. 

Players Lights 25's Menthol KFMSP. 

Players Lights 25‘s 100's 100FSP. 

Players Lights 25's 100's Menthol 100FMSP. 

Politix KFHP. 

Politix Lights KFHP. 

Prime KNFSP. 

Prime Full Flavor KFHP. 

Prime Full Flavor KFSP. 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP. 

Prime Full Flavor IOO's 100FSP. 

Prime Full Flavor 100‘s Menthol 100FMSP. 

Prime Lights KFHP.. 

Prime Lights KFSP. 

Prime Lights Menthol KFMSP. 

Prime Lights 100's 100FSP. 

Prime Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Prime Ultra Lights KFSP. 

Prime Ultra Lights 100‘s 100FSP. 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand 

Private Stock KNFSP. 

Private Stock Full Flavor KFHP. 

Private Stock Full Flavor KFSP.. 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP. 

Private Stock Full Flavor 100's 100FSP. 

Private Stock Full Flavor 100‘s Menthol 100FMSP. 

Private Stock Lights KFHP.. 

Private Stock Lights KFSP... 

Private Stock Lights Menthol KFMSP. 

Private Stock Lights 100‘s 10OPSP. 

Private Stock Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Private Stock Ultra Lights KFSP. 

Private Stock Ultra Lights 100's 100FSP. 

Pyramid KNFSP. 

Pyramid Full Flavor KFSP.... 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP. 

Pyramid Full Flavor 100’s 100FSP. 

Pyramid Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Pyramid Lights KFSP... 

Pyramid Lights 100's 100FSP. 

Pyramid Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Pyramid Ultra Lights 100‘s 100FSP:. 

Raleigh KNFSP. 

Raleigh KFSP. 

Raleigh 100’s 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Raleigh Lights 100's 100FSP.. 

Raleigh Extra KNFSP. 

Raleigh Extra KFSP. 

Raleigh Extra 100's 100FSP. 

Raleigh Extra Lights KFSP. 

Raleigh Extra Lights 100's 100FSP. 

Raleigh Extra Lights 100's Menthol 100FMSP.. 

Raleigh Extra Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Richland 20's KFSP. 

Richland 20's Menthol KFMSP. 

Richland 20's 100‘s 100FSP. 

Richland 20's 100's Menthol 100FMSP. 

Riviera KFMSP. 

Riviera 100’s IOOFMSP. 

Salem KFMSP. 

Salem 100‘s IOOFMSP. 

Salem Lights KFMSP. 

Salem Lights 100's Custom Case 100FMHP. 

Salem Lights 100‘s IOOFMSP. 
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CO 

mg/cii 

22 

? 1.2 

14 

14 

1.0 

14 

15 

0.9 

15 

14 

10 

13 

15 

0.9 

16 

14 

LI 

14 

10 

0.8 

11 

10 

0.7 

11 

Id 

0.8 

11 

10 

0.7 

12 

9 

0.7 

10 

6 

0.5 

7 

5 

0.4 

6 

24 

1.3 

18 

14 

0.7 

19 

14 

0.7 

19 

16 

0.8 

22 

15 

0.8 

22 

10 

0.6 

14 

10 

0.6 

16 

10 

0.6 

16 

5 

0.4 

7 

21 

1.2 

14 

16 

0.9 

15 

16 

1.0 

15 

11 

0.9 

11 

12 

1.0 

12 

22 

1.2 

14 

15 

0.9 

15 

14 

0.9 

16 

10 

0.6 

11 

10 

0.7 

13 

8 

0.6 

8 

5 

0.4 

6 

15 

1.1 

13 

IS 

1.1 

14 

16 

1.2 

15 

16 

1.3 

14 

IS 

Li 

13 

16 

1.2 

16 

17 

II 

18 

16 

1.3 

18 

9 

0.8 

12 

11 

0.9 

11 

8 

0.7 

10 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 



"Tar" 

"Nicotine” 

CO 

Brand 

m S /ci s 

rng/cig 

mg/cig 

Salem Preferred 100’s 100FMSP. 

. 15 

Tl 

16 

Salem Preferred Lights 100's 100FMSP. 

. 7 

0.7 

9 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP..... 

. 9 

0.8 

9 

Salem Ultra Lights KFMSP... 

. 5 

0.4 

7 

Salem Ultra Lights 100's 100FMSP. 

. 5 

0.4 

8 

Saratoga 120’s 12QFHP. 

. 14 

1.1 

14 

Saratoga 120’s Menthol 120FMHP. 

. 14 

1.1 

14 

Satin 100FSP. 

. 12 

1.0 

14 

Satin Menthol 100FMSP.. 

. 12 

1.0 

15 

Silva Thins Filters 100FHP. 

. 11 

0.9 

10 

Silva Thins Menthol 1QGFMHP. 

. 11 

0.9 

10 

Special 10's Full Flavor KFHP. 

. 15 

1.2 

13 

Special 10's Full Flavor 100's IOOFHP. 

. 17 

1.3 

16 

Special 10's Lights KFHP. 

. 11 

0.9 

12 

Special 10's Lights 100’s 100FHP. 

. 12 

1.0 

13 

Special 10's Milds 100’s Menthol 100FMHP.. 

. 12 

1.0 

13 

Sterling 100's IOOFSP. 

. 13 

0.8 

17 

Sterling 100's Menthol 100FMSP. 

. 13 

0.8 

17 

Sterling Lights 100's IOOFSP..... 

.9 

0.7 

12 

Sterling Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 9 

0.7 

12 

Sterling Ultra Lights 100's IOOFSP. 

. 4 

0.3 

8 

Sterling Ultra Lights 100's Menthol iOOFMSP. 

. 4 

0.4 

8 

Sterling Slim Lights 100’s 100FHP. 

. 6 

0.5 

9 

Sterling Slim Lights 100‘s Menthol 100FMHF. 

. 6 

0.5 

9 

Style Lights 100’s IOOFHP. 

. 11 

0.9 

14 

Style Lights 100's Menthol 100FMHP. 

. 12 

0.9 

14 

Style Lights 100's IOOFSP.. 

. 12 

0.9 

14 

Style Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

.... 12 

0.9 

14 

Style Slims Lights 100's IOOFHP. 

. 10 

0.8 

11 

Style Slims Lights 100's Menthol 100FMHP. 

. 10 

0.8 

11 

Summit KNFSP. 

. 23 

1.5 

16 

Summit Full Flavor KFHP. 

. 15 

1.1 

14 

Summit Full Flavor KFSP. 

.. 16 

0.9 

15 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 

. 14 

1.0 

13 

Summit Full Flavor 100's IOOFSP. 

. 14 

0.9 

16 

Summit Full Flavor 100's Menthol IOOFMSP.. 

. 15 

l.l 

15 

Summit Lights KFHP. 

. 10 

0.8 

12 

Summit Lights KFSP.. 

. 10 

0.8 

11 

Summit Lights Menthol KFMSP. 

. 11 

0.8 

11 

Summit Lights 100's IOOFSP. 

. 11 

0 8 

13 

Summit Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

. 9 

0.8 

9 

Summit Ultra Lights KFSP. 

... 5 

0.5 

7 

Summit Ultra Lights 100's IOOFSP. 

. 5 

0.4 

6 

Tall 120s 120FSP. 

. 19 

1.4 

19 

Tall 120s Menthol 120FMSP. 

. 18 

1.5 

17 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


"Tar" "Nicotine" 

^ ranc * _ mg/cig _ mg/cig 

Tareyton KFSP. 14 ^0 

Tareyton 100's 100FSP. 13 10 

Tareyton Lights KFSP. 6 0.5 

Tareyton Long Lights 100FSP. 7 0 r, 

Triumph KFSP. 4 0 4 

Triumph Menthol KFMSP. 4 0 4 

Triumph 100s Menthol 100FMSP. 5 0 5 

True KFHP. 4 0 4 

True KFSP. 4 0 4 

True Menthol KFMSP. 4 0.4 

True 100s 100FHP. f, 0.5 

True 100s 100FSP. G 0.6 

True 100s Menthol 100FMSP. 6 0.5 

Vantage KFSP. 9 0.8 

Vantage Menthol KFMSP. 9 0.8 

Vantage 100s 100FSP. 8 0.7 

Vantage 100s Menthol 100FMSP. 8 0.7 

Vantage Ultra Lights KFHP. 5 0.5 

Vantage Ultra Lights KFSP. 5 0.4 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP. 5 0 5 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 5 0.4 

Viceroy KFHP. 15 pj 

Viceroy KFSP. 15 1.1 

Viceroy 100's 100FSP. 16 1.2 

Viceroy Lights KFHP.:. 10 0.8 

Viceroy Lights KFSP. 10 0.8 

Viceroy Lights 100's 100FSP. 12 1.0 

Viceroy Ultra Lights 100's 100FSP. 5 0.5 

Virginia Slims 100FSP. 14 1.1 

Virginia Slims Menthol 100FMSP. 15 1.1 

Virginia Slims Lights 100FHP. 8 0.7 

Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP. 8 0.7 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP. 14 1.1 

Virginia Slims Lights 120's Menthol 120FMHP. 14 1.1 

Virginia Slims Ultra Lights 100FHP. 5 0.5 

Virginia Slims Ultra Lights Menthol I00FMHP. 5 0.5 

Virginia Slims Superslims 100FHP. 5 0.5 

Virginia Slims Superslims Menthol 100FMHP. 5 0.5 

Winston KFHP. 16 1.1 

Winston KFSP. 16 1.1 

Winston 100's 100FSP. 16 1.2 

Winston Lights KFHP. 11 0.9 

Winston Lights KFSP....... to 0.8 

Winston Lights 100's IOOFHP. 9 0.8 

Winston Lights 100's 100FSP. 1(1 0.8 
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CO 

mg/cig 

14 
16 

6 

8 

4 

5 

6 
5 
5 

5 

6 

7 
6 
9 
9 
9 

11 

8 
7 
7 
7 

13 

13 

15 
11 
11 
12 

6 

13 

13 
9 
9 

14 

14 
fi 
6 
5 
5 

16 

15 
17 
12 
12 
10 
13 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand 

Winston Select KFHP. 

Winston Select KFSP. 

Winston Select 100's IO0FHP. 

Winston Select 100's 100FSP. 

Winston Select Lights KFHP. 

Winston Select Lights KFSP. 

Winston Select Lights Slims 100FHP. 

Winston Ultra Lights KFHP. 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Winston Ultra Lights 100's 100FHP. 

Winston Ultra Lights lOO's 100FSP. 

Cartier Vendome Lights 100FHP. 

Cartier Vendome Lights Menthol 100FMHP.... 

Cartier Vendome Ultra Lights 10QFHP. 

Craven A Filter Standard Size RFHP. 

Craven A KFHP. 

Dunhill International 10QFHP(red pack). 

Dunhill Menthol 100FMHP(green pack). 

Dunhill Int. Superior Mild 100FHP(blue pack). 

Dunhill Lights KFHP. 

Dunhill Lights Menthol KFMHP. 

Gauloises Blondes KFHP.r. 

Gauloises Blondes Lights KFHP. 

Gitanes Blondes Milds KFHP. 

Gitanes Blondes Lights KFHP. 

St. Moritz Menthol 100FMSP. 


M Tar” 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

16 

? 1.2 

17 

16 

1.2 

15 

16 

1.3 

15 

16 

1.3 

15 

10 

0.8 

11 

! 1 

0.9 

13 

9 

0.8 

9 

5 

0.5 

8 

5 

0.5 

8 

6 

0.6 

9 

4 

0.4 

7 

9 

0 8 

10 

7 

0.7 

S 

4 

0.5 

3 

19 

1.5 

15 

13 

1.3 

13 

13 

1.2 

12 

15 

1.3 

18 

8 

0.8 

9 

8 

0.7 

8 

8 

0.7 

8 

14 

1.0 

15 

7 

0.6 

9 

11 

0.9 

11 

10 

0.9 

11 

14 

1.0 

13 
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Appendix A -- Company Test Results 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - Brown & Williamson Tobacco Corporation 


Brand _ 

American Full Flavor KFSP... 

American Full Flavor 100's 100FSP. 

American Lights KFSP. 

American Lights 100's 100FSP. 

Belair KFMSP. 

Belair 100's 100FMSP. 

Capri Super Slims Lights 100FHP. 

Capri Super Slims Lights Menthol 100FMHP. 

Capri Super Slims Lights 120's 120FHP. 

Capri Super Slims Lights 120's Menthol 120FMHP. 

Capri Super Slims Ultra Lights 100FHP. 

Capri Super Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

Carlton Ultra KFHP. 

Carlton KFSP. 

Carlton Menthol KFMSP. 

Carlton 83 KFHP. 

Carlton 100's 10OFHP. 

Carlton 100's Menthol 100FMHP. 

Carlton 100's 100FSP. 

Carlton 100's Menthol 100FMSP.. 

Carlton 120's 120FSP. 

Carlton 120's Menthol 120FMSP...„. 

GPC-Approved KNFSP...... 

GPC-Approved Full Flavor KFHP. 

GPC-Approved Full Flavor KFSP.. 

GPC-Approved Full Flavor Menthol KFMSP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FHP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's IOOFSP... 

GPC-Approved Full Flavor 100's Menthol 100FMSP.. 

GPC-Approved Lights KFHP.. 

GPC-Approved Lights KFSP. 

GPC-Approved Lights Menthol KFMSP. 

GPC-Approved Lights 100's 100FHP. 

GPC-Approved Lights 100's IOOFSP. 

GPC-Approved Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP. 

GPC-Approved Ultra Lights Menthol KFMSP. 

GPC-Approved Ultra Lights 100's IOOFSP. 

GPC-Approved Ultra Lights 100's Menthol KHIFMSP. 

Herbert Tareyton KNFSP. 

Kool Non-Filter RNFMSP. 

Kool Filters Menthol KFMHP. 

Kool Filter Kings KFMSP. 

Kool 100's 100FMHP. 

Kool Super Longs 100's 100FMSP. 
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"Tar" "Nicotine" 

mg/cig mg/cig 

1*21 ± 0.02 


16.5 


0.3 

16.3 

db 

0.3 

11.5 


0.1 

11.7 

db 

0 2 

9.4 

dr 

0.2 

9.1 

± 

0.2 

8.9 

± 

0.2 

8.9 

± 

0.2 

13.3 

dz 

0.2 

11.7 

dt 

0.2 

5.5 

d_ 

0.2 

5.2 

i 

0.2 

<0.5 



0.6 

± 

0.1 

1.0 

dz 

0.1 

1.0 

dz 

0.1 

1.0 

dz 

0.1 

0.9 

db 

0.1 

1.6 

dz 

0.1 

1.5 

dr 

0.1 

4.7 

rb 

0.1 

4.8 

dz 

0.1 

21.1 

± 

0.4 

14.8 

dz 

0.3 

15.6 

dz 

0.3 

14.9 

± 

0.3 

13.6 

dr 

0.3 

15.1 

dz 

0.2 

13.3 

± 

0.2 

9.5 

± 

0.2 

9.3 

dr 

0.1 

9,0 

dr 

0.2 

9.5 

dr 

0.2 

9.8 

dr 

0.2 

8.2 

dz 

0.2 

5.2 


0.2 

5.3 

dz 

0.1 

5.2 


0.2 

4.7 

dr 

0.1 

24.8 

± 

0.5 

19.4 

dr 

0.5 

16.3 

± 

0.4 

16.4 

dr 

0.2 

15.5 

db 

0.2 

16.7 

± 

0.2 


1.21 

db 

0.02 

0.92 

dz 

0.01 

0.95 

i 

0.02 

0.80 

dr 

0.01 

0.82 

± 

0.02 

0.77 

i: 

0.01 

0.73 

rb 

0.02 

1.06 

db 

0.02 

0.92 

± 

0.02 

0.51 

dz 

0.01 

0.48 

± 

0.01 

< 0.05 



0.10 


0.01 

0.13 

± 

0.01 

0.13 

dz 

0.01 

0.13 

± 

0.01 

0.12 

dz 

0.01 

0.19 

± 

0.01 

0.19 

± 

0.01 

0.48 

dz 

0.01 

0.50 

± 

0.01 

1.15 

± 

0.02 

0.87 


0.02 

0.89 


0.02 

0.96 

dr 

0.01 

0.83 

dz 

0.01 

0.92 

dr 

0.02 

0.93 

dr 

0.02 

0.64 

dr 

0.02 

0.63 

± 

0,01 

0.69 

± 

0.02 

0.65 

dr 

0.02 

0.68 

± 

0.01 

0.69 

dr 

0.02 

0.41 

dr 

0.01 

0.46 

± 

0.01 

0.43 

dz 

0.01 

0,44 

o- 

o.oi 

1.54 

± 

0.03 

1.33 

± 

0.04 

1.19 

d: 

0.03 

1.19 

dr 

0.02 

1.18 

± 

0.02 

1.31 

± 

0.03 
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CO 

mg/cig 

14.8 ± 0.2 

15.4 ± 0.2 

11.8 ± 0.2 

12.7 ± 0.3 
8.9 ± 0.2 

9.3 ± 0.2 

5.8 ± 0.1 

5.9 ± 0.1 

9.1 ± 0.2 

7.2 ± 0.1 

4.6 ± 0.2 

4.4 ± 0.2 
<0.5 

1.2 ± 0.1 

1.6 ± 0.1 

1.7 rb 0.1 
1.3 ± 0.1 

1.3 ± 0.1 
2.1 ± 0.1 
2.2 ± 0.1 

3.7 ± 0.1 

3.7 ± 0.1 

13.7 ± 0.3 

14.8 ± 0.2 

15.5 ± 0.3 

13.4 ± 0.2 

15.8 ± 0.3 

16.7 ± 0.3 

13.8 ± 0.2 
11.3 ± 0.3 
11,1 ± 0.2 

9.0 ± 0.2 

12.2 ± 0.3 

12.5 ± 0.2 

8.3 ± 0.2 
7.0 ± 0.2 

6.4 ±0.2 
6.6 ± 0.2 
5.6 ± 0.2 

17.2 ± 0.4 

11.8 ± 0.4 

14.5 ± 0.3 

14.7 ± 0.3 

14.4 ± 0.2 

15.4 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - Brown & Williamson Tobacco Corporation 


Brand 

Kool Lights KFMSP. 

Kool Lights 100's 100FMSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Kool Milds 100's 100FMSP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Malibu Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

Misty Full Flavor Slims 100FHP. 

Misty Full Flavor Slims Menthol 10QFMHP. 

Misty Lights Slims 100FHP. 

Misty Lights Slims Menthol 100FMHP. 

Misty Lights Slims 120's 120FHP. 

Misty Lights Slims 120's Menthol 120FMHP.... 

Misty Ultra Lights Slims IOOFHP. 

Misty Ultra Lights Slims Menthol 100FMHP.... 

Montclair Full Flavor KFHP. 

Montclair Full Flavor KFSP,,,.,...... 

Montclair Full Flavor 100's 100FSP. 

Montclair Full Flavor 100's Menthol 100FMSP, 

Montclair Lights KFHP. 

Montclair Lights KFSP. 

Montclair Lights Menthol KFMSP.:-.. 

Montclair Lights 100's 100FSP. 

Montclair Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Montclair Ultra Lights KFSP... 

Montclair Ultra Lights 100's 100FSP. 

Pall Mall KNFSP. 

Pall Mall Gold 100's 100FSP. 

Pall Mall Lights 100's 100FSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Pall Mall Red Filters 100's 100FSP. 

Prime KNFSP. 

Prime Full Flavor KFHP. 

Prime Full Flavor KFSP. 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP. 

Prime Full Flavor 100's 100FSP. 

Prime Full Flavor 100's Menthol IOOFMSP. 

Prime Lights KFHP. 

Prime Lights KFSP. 

Prime Lights Menthol KFMSP. 

Prime Lights lOO's 100FSP. 

Prime Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

Prime Ultra Lights KFSP. 

Prime Ultra Lights 100's I00FSP. 

Private Stock KNFSP. 
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’'Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

7.2 4 0.2 

0'64 ± 0.01 

7.5 4 0.2 

8.2 4 0.2 

0.73 4 0.02 

9.1 4 0.2 

11.9 ± 0.2 

0.99 ± 0.02 

10.7 4 0.2 

10.7 4 0.3 

0.90 4 0.02 

10.3 4 0.3 

10.4 4 0.3 

0.89 4 0.02 

11.14 0.2 

25.4 ± 0.3 

1.57 4 0,03 

17.0 ± 0.3 

11.0 ± 0.1 

0.92 ± 0.02 

11.3 ± 0.2 

14.4 ± 0.3 

1.08 4 0.02 

13.2 4 0.2 

14.2 ± 0.2 

1.08 4 0.02 

12.8 4 0.2 

8.0 4 0.2 

0.69 ± 0.02 

7.9 4 0.2 

7.3 ± 0.2 

0.68 4 0.02 

7.3 4 0.2 

11.8 ± 0.2 

1.01 ± 0.02 

11.04 0.3 

12.0 4 0.3 

1.03 4 0.02 

10.7 4 0.3 

5.4 ± 0.2 

0.51 4 0.01 

5.3 4 0.2 

4.9 ± 0.2 

0.49 ± 0.02 

4.9 4 0.3 

15,6 4 0.3 

1.10 4 0,02 

14.0 4 0.2 

16,5 ± 0.3 

1.20 4 0,02 

14.4 4 0.3 

16.7 4 0.2 

1.25 4 0.02 

15.7 4 0.3 

15.3 ± 0.2 

1.13 4 0.01 

14.7 4 0.4 

11.5 ± 0.2 

0.90 4 0.01 

11.94 0.3 

10.8 ± 0.1 

0.85 4 0.01 

11.2 4 0.2 

11.2 ± 0.2 

0.89 4 0.02 

11.1 4 0.2 

11.64 0.2 

0.94 4 0.02 

12.5 4 0.2 

11.2± 0.2 

0.94 4 0.03 

11.4 4 0.2 

5.9 4 0.1 

0.55 ± 0.01 

7.1 4 0.2 

5.8 ± 0.2 

0.54 4 0.01 

7.6 ± 0.2 

23.7 4 0.3 

1.45 4 0.03 

16.0 4 0.2 

14.3 ± 0.2 

1.09 4 0.02 

14.4 4 0.2 

13.54 0.2 

0.94 4 0.02 

12.0 4 0.2 

15.3 4 0.3 

1.13 ± 0.02 

13.3 4 0.3 

15.9 ± 0.3 

1.184 0.02 

14.7 ± 0.3 

20.8 ± 0.3 

1.13 4 0.02 

13.74 0.3 

14.1 ± 0.2 

0.98 4 0.02 

13.74 0.3 

15.3 ± 0.2 

0.96 4 0.02 

14.8 4 0.3 

13.1 4 0.2 

0.95 ± 0.02 

12.2 4 0.2 

14.8 ± 0.2 

0,89 4 0,01 

17,2 4 0.1 

14.5 4 0.2 

1.04 4 0.01 

14.4 4 0.3 

9.6 4 0.2 

0.74 4 0.02 

10.9 4 0.3 

9.7 ± 0.2 

0.75± 0.01 

10.9 4 0.2 

10.3 4 0.1 

0.80 4 0.01 

11.44 0.1 

10.2 ± 0.3 

0.77 4 0.03 

12.3 4 0.2 

8.8 ± 0.4 

0.76 4 0.03 

9,4 4 0.5 

6.3 ± 0.1 

0.58 4 0.01 

7.5 4 0.2 

5.4 ± 0.1 

0.48 4 0.02 

7.3 ± 0.2 

21.54 0.3 

1.16 4 0.02 

14.2 4 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - Brown & Williamson Tobacco Corporation 


Brand 

Private Stock Full Flavor KFHP. 

Private Stock Full Flavor KFSP. 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP. 

Private Stock Full Flavor 100's 100FSP. 

Private Stock Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Private Stock Lights KFHP. 

Private Stock Lights KFSP. 

Private Stock Lights Menthol KFMSP. 

Private Stock Lights 100's 100FSP. 

Private Stock Lights 100's Menthol 100PMSP. 

Private Stock Ultra Lights KFSP. 

Private Stock Ultra Ligl.LS 100's 100FSP. 

Raleigh KNFSP. 

Raleigh KFSP..... 

Raleigh 100's 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Raleigh Lights 100's 100FSP. 

Raleigh Extra KNFSP. 

Raleigh Extra KFSP. 

Raleigh Extra 100's 100FSP. 

Raleigh Extra Lights KFSP. 

Raleigh Extra Lights 100's 100FSP..... 

Raleigh Extra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Raleigh Extra Ultra Lights 100's 100FSP. 

Richland 20's KFSP. 

Richland 20's Menthol KFMSP. 

Richland 20's lOO's 100FSP. 

Richland 20‘s 100’s Menthol 100FMSP. 

Riviera KFMSP. 

Riviera 100‘s 100FMSP.,..,,..... 

Silva Thins Filters 100FHP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Special 10's Full Flavor KFHP. 

Special 10‘s Full Flavor 100's 100FHP. 

Special 10's Lights KFHP.. 

Special 10's Lights lOO's 100FHP. 

Special 10'sMilds 100's Menthol 100FMHP.. 

Summit KNFSP. 

Summit Full Flavor KFHP. 

Summit Full Flavor KFSP. 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 

Summit Full Flavor 100's 100FSP. 

Summit Full Flavor lOO's Menthol 100FMSP. 

Summit Lights KFHP. 

Summit Lights KFSP. 


"Tar" "Nicotine" CO 


mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

14.3 ± 0.2 

0.98 ± 0.01 

13.9 ± 0.2 

15.4 ± 0.3 

0.89 ± 0.02 

15.4 ± 0.2 

13.7 ± 0.2 

0.99 ± 0.02 

12.6 ± 0.2 

14.9 ± 0.2 

0.94 ± 0.02 

16.3 ± 0.4 

14.5 ± 0.2 

1.07 ± 0.02 

14.2 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

0.75 ± 0.01 

il . 0 ± 0.2 

9.6 ± 0.2 

0.74 ± 0.01 

10.6 ± 0.3 

10 . i ± 0.2 

0.78 ± 0.02 

11.3 ± 0.2 

10.0 ± 0.2 

0.73 ± 0.02 

12.4 ± 0.3 

9.0 ± 0.3 

-H 

rr , 

r - 

9.6 ± 0.4 

5.9 ± 0.1 

0.55 ± 0,01 

7.5 ± 0.2 

4.7 ± 0.1 

0.39 ± 0.01 

6.1 ± 0.1 

21.3 ± 0.3 

1.18 ± 0.02 

13.8 ± 0.3 

15 . 7 ± 0.3 

0.93 ± 0.02 

14.8 ± 0.4 

15.9 ± 0.3 

1.02 ± 0.02 

15.1 ± 0.3 

11.3 i 0.3 

0.91 ± 0.01 

11.2 ± 0.3 

12.3 ± 0.2 

1.01 ± 0.01 

12.3 ± 0.2 

21.8 ± 0.3 ' 

1.19 ± 0.02 

14.4 ± 0.3 

15.2 ± 0.3 

0.90 ± 0.02 

15.1 ± 0.3 

14.4 ± 0.2 

0.89 ± 0.02 

16.1 ± 0.3 

9.5 ± 0.2 

0.64 ± 0.01 

11.4 ± 0.2 

10.1 ± 0.2 

0.71 ± 0.01 

13.0 ± 0.3 

7.7 ± 0.2 

0.64 ± 0.02 

8.0 ± 0.2 

4.8 ± 0.1 

0.40 ± 0.01 

6.1 ± 0.2 

15.4 ± 0.2 

1.15 ± 0.02 

13.4 ± 0.2 

15.5 ± 0.2 

1.10 ± 0.01 

13.7 ± 0.3 

15.9 ± 0.2 

1.20 ± 0.02 

15.1 ± 0.2 

16.1 ± 0.2 

1.25 ± 0.02 

14.4 ± 0.2 

15.1 ± 0.3 

1.09 ± 0.02 

13.3 ± 0.3 

16.2 ± 0.3 

1.19 ± 0.02 

16.0 ± 0.3 

11.0 ± 0.2 

0.88 ± 0.02 

10.5 ± 0.3 

10.7 ± 0.2 

0.90 ± 0.01 

10.1 ± 0.2 

15.4 ± 0.2 

1.16 ± 0.02 

12.8 ± 0,2 

17 0 ± 0.2 

1.29 ± 0.02 

15.8 ± 0.3 

1 1.5 ± 0.2 

0.92 ± 0.02 

11.9 ± 0.2 

12.0 ± 0.2 

0.99 ± 0.02 

12.6 ± 0.2 

12.3 ± 0.2 

0.98 ± 0.01 

13.3 ± 0.3 

23.2 ± 0.4 

1.45 ± 0.02 

15.9 ± 0.3 

15.3 ± 0.4 

1.12 ± 0.02 

13.6 ± 0.5 

15.5 ± 0.2 

0.90 ± 0.01 

15.2 ± 0.2 

14.0 ± 0.2 

1.00 ± 0.02 

13.0 ± 0.2 

14.3 ± 0.2 

0.88 ± 0.02 

16.0 ± 0.2 

14.7 ± 0.1 

1.07 ± 0.01 

14.8 ± 0.2 

9.6 ± 0.1 

0.75 ± 0.01 

11.5 ± 0.2 

9.7 ± 0 .! 

0.76 ± 0.01 

10.8 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - Brown & Williamson Tobacco Corporation 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Summit Lights Menthol KFMSP. 

. 10.7 

± 

0.3 

(T.83 

± 

0.02 

11.4 ± 

0.3 

Summit Lights 100's 100FSP. 

. 10.7 

± 

0.1 

0.79 

rfc 

0.02 

13.0 ± 

0.2 

Summit Lights 100's Menthol 1Q0FMSP. 

. 9.0 

± 

0.2 

0.75 


0.01 

9.5 ± 

0.2 

Summit Ultra Lights KFSP. 

. 5.4 

± 

0.2 

0.51 

d; 

0.02 

6 8 ± 

0.3 

Summit Ultra Lights 100's 100FSP. 

. 4.8 

± 

0.1 

0.41 

± 

0.01 

6.0 ± 

0.1 

Tall 120s I20FSP. 

. 18.6 

± 

0.2 

1.40 

± 

0.02 

19.1 ± 

0.4 

Tall 120s Menthol I20FMSP. 

. 18.1 


0.4 

1.46 

± 

0.03 

16.7 dfc 

0 3 

Tareyton KFSP. 

__ 13.8 

± 

0.3 

0.95 


0.02 

14.2 ± 

0.3 

Tareyton 100's 100FSP.. 

. 1.7.5 

± 

0.2 

0.97 

± 

0.02 

15.8 * 

0.2 

Tareyton Lights KFSP.... 

. 5.8 

± 

0.2 

0.52 

± 

0.02 

5.9 ± 

0.3 

Tareyton Long Lights 100FSP. 

. 7.2 

± 

0.3 

0.63 

± 

0.02 

7.8 ± 

0.3 

Viceroy KFHP. 

. 14.6 

± 

0.2 

1.10 

± 

0.02 

12.8 ± 

0.3 

Viceroy KFSP. 

. 14.6 

± 

0.2 

1.12 

=t 

0.02 

12.8 ± 

0.3 

Viceroy 100's 100FSP. 

. 16.1 


0,2 

1.20 


0.02 

15.4 dfc 

0.2 

Viceroy Lights KFHP. 

. 9.9 

± 

0.1 

0.78 

± 

0.02 

10.6 ± 

0.2 

Viceroy Lights KFSP. 

. 10.4 

± 

0.3 

0.82 

± 

0.02 

10.7 ± 

0.2 

Viceroy Lights 100's I00FSP. 

. 11.7 

± 

0.2 

0.96 

± 

0.01 

12.0 ± 

0.2 

Viceroy Ultra Lights 100's 100FSP. 

. 5.1 


0.2 

0.49 

± 

0.02 

5.5 ± 

0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - Liggett Group Incorporated 


Brand 

Chesterfield RNFSP. 

Chesterfield KNFSP. 

Chesterfield Filter Lights KFSP. 

Covington Filters KFSP. 

Covington Filters Menthol KFMSP. 

Covington Filter 100's 10QFSP. 

Covington Lights KFSP. 

Covington Lights 100's 100FSP. 

Covington Lights 100‘s Menthol 100FMSP. 

Covington Ultra Lights 100's 100FSP. 

Eve Lights Slim 100’s 100FHP. 

Eve Lights Slim 120’s 120FHP. 

Eve Lights Slim 120’s Menthol 120FMHP. 

Eve Ultra Lights Slim 120’s 120FHP. 

Eve Ultra Lights Slim 120’s Menthol 120FMHP. 

Jasmine Slims Lights 100’s 100FHP. 

L&MKFHP. 

L & M KFSP. 

L & M Super Kings 100FSP... 

L & M Long Lights 100FSP. 

Lark Filters KFSP. 

Lark Filters 100’s 100FSP... 

Lark Lights KFSP. 

Lark Lights 100’s 100FSP. 

Picayune RNFSP. 

Pyramid KNFSP. 

Pyramid Full Flavor KFSP. 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP. 

Pyramid Full Flavor 100’s 100FSP. 

Pyramid Full Flavor 100's Menthol 100FMSP.... 

Pyramid Lights KFSP. 

Pyramid Lights 100's 100FSP. 

Pyramid Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Pyramid Ultra Lights 100's 100FSP... 


" Tar " 

mg/cig 

" Nicotine " 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

... 19.2 ± 0.4 

K 08 ± 0.02 

13.5 ± 0.4 

.... 24.0 ± 0.5 

1.31 ± 0.03 

17.6 ± 0.5 

.... 11.4 ± 0.2 

1.07 ± 0.02 

9.3 ± 0.2 

.... 12.8 ± 0.2 

0.62 ± 0.01 

16.3 ± 0.3 

.... 14.8 ± 0.3 

0.76 ± 0.02 

17.2 ± 0.3 

.... 14.0 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

22.0 ± 0.4 

.... 9.6 ± 0.1 

0.60 ± 0.01 

13.9 ± 0.3 

.... 8.6 ± 0.1 

0.53 ± 0.01 

15.2 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

0.57 ± 0.01 

16.2 ± 0.3 

.... 4.7 ± 0.1 

0.33 ± 0.01 

7.2 ± 0.2 

.... 7.5 ± 0.2 

0,62 ± 0.02 

6.9 ± 0.3 

.... 10.5 ± 0.3 

0.78 ± 0.02 

10.9 ± 0.3 

.... 10.5 ± 0.4 

0.79 ± 0.03 

10.7 ± 0.4 

.... 5.0 ± 0.2 

0.39 ± 0.02 

4.6 ± 0.1 

.... 5.1 ± 0.1 

0.42 ± 0.02 

4.5 ± 0.2 

.... 7.7 ± 0.2 

0.58 ± 0.02 

7.9 ± 0.2 

... 14.5 ± 0.6 

0.86 ± 0,02 

15.9 ± 1.0 

.... 14.4 ± 0.4 

0.84 ± 0.02 

16.0 ± 0.7 

.... 10.5 ± 0.3 

0.74 ± 0.02 

14.3 ± 0.7 

.... 7.2 ± 0.2 

0.64 ± 0.03 

7.5 ± 0.5 

... 13.6 ± 0.4 

0.93 ± 0.03 

14.3 ± 0.3 

.... 14.3 ± 0.2 

1.05 ± 0.01 

15.4 ± 0.3 

... 10.5 ± 0.2 

0.76 ± 0.02 

10.3 ± 0.2 

.... 11.4 ± 0.3 

0.83 ± 0.02 

12.2 ± 0.4 

.... 17.2 ± 0.3 

1.07 ± 0.02 

13.8 ± 0.4 

.... 23.8 ± 0.5 

1.30 ± 0.03 

17.5 ± 0.4 

.... 14.3 ± 0.3 

0.72 ± 0.02 

18.6 ± 0.5 

.... 14.4 ± 0.3 

0.73 ± 0.02 

18.9 ± 0.5 

.... 15.5 ± 0.2 

0.82 ± 0.01 

22.2 ± 0.6 

.... 15.5 ± 0.2 

0.81 ± 0.02 

22.1 ± 0.4 

.... 9.9 ± 0.3 

0.61 ± 0.02 

14.1 ± 0.3 

.... 10.1 ± 0.2 

0.64 ± 0.02 

16.4 ± 0.5 

.... 10.0 ± 0.2 

0.65 ± 0.02 

16.0 ± 0.5 

.... 5.0 ± 0.2 

0.38 ± 0.01 

7.1 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - Lorillard Tobacco Company 


Brand 

Harley Davidson Full Flavor KFHP. 

Harley Davidson Full Flavor KFSP. 

Harley Davidson Full Flavor 100's 100FSP. 

Harley Davidson Lights KFHP. 

Harley Davidson Lights KFSP.. 

Harley Davidson Lights 100s 100FSP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Kent Golden Lights KFSP. 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP. 

Kent KFHP. 

Kent KFSP. 

Kent 100s100FSP. 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 

Kent III Ultra Lights KFSP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FHP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FSP. 

Kent Slim Lights 100's 100FHP. 

Max 120s120FSP. 

Max 120s Menthol 120FMSP. 

Newport KFMHP. 

Newport KFMSP..... 

Newport 100's 100FMHP. 

Newport 100's 100FMSP. 

Newport 10's KFMSP... 

Newport 10's 100's 100FMSP.. 

Newport 25s KFMSP. 

Newport 25s IOO's 100FMSP. 

Newport Lights KFMHP... 

Newport Lights KFMSP. 

Newport Lights 100's 100FMHP. 

Newport Lights 100's 100FMSP. 

Newport Slim Lights 100s 100FMHP. 

Newport Stripes Lights 100s 100FHP. 

Newport Stripes Lights 100s Menthol IOOFMHP 

Old Gold Straights KNFSP. 

Old Gold Filters KFHP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Old Gold Filter 100‘s 100FSP. 

Old Gold Lights KFHP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Satin 100FSP. 
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"Tar" "Nicotine" 
mg/cig mg/cig 


13.1 

± 

0.2 

0.88 

i: 

0.01 

13.7 

± 

0.2 

0.94 

dr 

0.01 

14.6 

± 

0.2 

1.04 

± 

0.02 

9.9 


0.2 

0.76 

dfc 

0.01 

8.5 

± 

0.1 

0.65 

db 

0.01 

9.3 

± 

0.2 

0.71 

dfc 

0.02 

7.7 

± 

0.2 

0.67 

± 

0.01 

7.6 

± 

0.1 

0.65 

dr 

0.01 

7.9 

± 

0.2 

0.68 

± 

0.01 

9.2 

± 

0.2 

0.80 

d: 

0.01 

9.2 

dr 

0.2 

0.81 

d: 

0.01 

9.3 

± 

0.2 

0.82 

± 

0.02 

11.3 

i 

0.2 

0.84 

dr 

0.02 

12.1 

± 

0.2 

0,87 

± 

0 01 

13.0 

± 

0.2 

0.96 

± 

0.02 

13.4 

± 

0.2 

1.01 

± 

0.02 

3.5 

dfc 

0.1 

0.36 

± 

0.01 

- 4.9 

± 

0.1 

0 . 4 -S 

± 

0.01 

4.7 

dr 

0.2 

0.46 


0.01 

9.3 

dr 

0.2 

0.82 

dfc 

0.02 

16.0 

± 

0.3 

1.27 

d: 

0.02 

16.1 

dr 

0.3 

1.26 

4- 

0.02 

15.6 

± 

0.3 

1.08 

d ; 

0.02 

16.9 

± 

0.3 

1.20 

i 

0.03 

18.3 

± 

0.3 

1.34 

dfc 

0.02 

18.5 

± 

0.2 

1.35 

± 

0.02 

16.7 

± 

0.3 

1.18 


0.02 

18.2 

dfc 

0.2 

1.34 

± 

0.02 

16.8 

± 

0.3 

1.21 

± 

0.02 

18.6 

± 

0.2 

1.39 

d: 

0.02 

8.2 

rfc 

0,1 

0.67 

± 

0.01 

8.3 

± 

0.1 

0.69 

± 

0.01 

9.6 

± 

0.2 

0.82 

d= 

0.02 

9.6 

i 

0.2 

0.82 

± 

0.02 

9.7 

± 

0.1 

0.79 

dr 

0.01 

11.7 

± 

0.2 

0.95 

-t- 

0.02 

11.5 

zt 

0.2 

0.91 

± 

0.02 

25.3 

dr 

0.4 

1.67 

-JL 

0.04 

14.1 

± 

0.3 

1.03 

± 

0.02 

15.0 

± 

0.2 

1.10 

± 

0.01 

14.3 

± 

0.2 

1.09 

d : 

0.02 

7.6 

± 

0 1 

0.66 

rfc 

0.01 

8.1 

dr 

0.2 

0.72 

± 

0.01 

11.9 

dr 

0.2 

0.93 

dr 

0.01 

11.7 

± 

0.2 

0.98 

± 

0.02 
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CO 

mg/cig 

14.4 ± 0.2 
15.0 ± 0.2 
15.0 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 

9.2 ± 0.2 
11.1 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 

9.9 ± 0.2 
10.1 ± 0.2 
10.8 ± 0.2 
10.6 ± 0.2 

10.7 dfc 0.3 

11.9 ±0.2 

12.8 ± 0.2 

13.4 ± 0.2 

13.4 ± 0.3 

4.3 ± 0.2 
6.6 ± 0.2 

6.3 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 
16.6 ± 0.4 

16.6 ± 0.3 

15.7 ± 0.3 

17.1 ± 0.3 

18.6 ± 0.3 

18.7 ± 0.3 

17.5 ± 0.3 

18.4 ± 0.2 

16.7 ± 0.2 

18.7 ± 0.2 

10.7 ± 0.2 
11.0 ± 0.2 
1) .4 ± 0.3 

11.1 ± 0.3 

10.6 ± 0.2 

14.3 ± 0.3 

14.1 ± 0.3 

17.5 ± 0.4 

15.8 ± 0.4 

16.4 ± 0.3 

18.1 ± 0.3 

10.1 ± 0.2 

10.6 ± 0.3 
15.0 ± 0,3 

13.8 ± 0,2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - Lorillard Tobacco Company 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Satin Menthol 10GFMSP.... 

. 11.8 

± 

0.2 

0t97 

4- 

0.02 

14.5 

± 

0.3 

Style Lights 100's 100FHP. 

. 11.4 

± 

0.1 

0.92 

i 

0.01 

14.1 

d: 

0.4 

Style Lights 100‘s Menthol 100FMHP. 

. 11.0 


0.2 

0.93 


0.02 

14.2 

± 

0.2 

Style Lights 100‘s 100FSP. 

. 11.6 

± 

0.2 

0.94 

± 

0.02 

14.2 


0.3 

Style Lights 100's Menthol I00FMSP. 

. 11.7 

rb 

0.2 

0.92 

i 

0.01 

14.3 


0.2 

Style Slims Lights 100's 100FHP. 

. 9.7 

± 

0.2 

0,82 

± 

0.01 

10.7 

± 

0.2 

Style Slims Lights 100's Menthol IOOFMHP. 

. 9.7 

± 

0.2 

0.80 


0.02 

10.5 

db 

0.3 

Triumph KFSP... 

. 3.7 

± 

0.2 

0.38 

± 

0.01 

4.4 

d: 

0.2 

Triumph Menthol KFMSP.. 

. 4.0 

± 

0.1 

0.41 

d: 

0.01 

4.8 

-L 

0,1 

Triumph 100s Menthol 100FMSP. 

... 5.0 

db 

0.1 

0.51 

± 

0.01 

6.4 

± 

0.1 

True KFHP.. 

. 4.2 

± 

0.1 

0.40 

d: 

0.01 

5.0 

-t. 

0.1 

True KFSP. 

. 4.2 

± 

0.1 

0.41 

± 

0.01 

4.7 

± 

0.1 

True Menthol KFMSP. 

. 4.1 

d: 

0.1 

0.41 

i; 

0.01 

4.6 

± 

0.1 

True 100s 100FHP. 

. 5.9 

db 

0.2 

0.55 

d: 

0.01 

6.4 

4- 

0.2 

True 100s 100FSP. 

. 6.0 

± 

0.2 

0.57 

d: 

0.02 

6.6 


0.2 

True 100s Menthol 100FMSP. 

. 5.8 

± 

0.2 

0.54 

± 

0.02 

6.2 


0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - Philip Morris USA 

"Tar" 

Brand mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Alpine KFMHP. 

16.0 

± 

0.3 

1105 

± 

0.02 

15.2 

db 

0.2 

Alpine KFMSP. 

15.7 

± 

0.2 

1.05 

± 

0.02 

14.8 

± 

0.3 

Alpine 100's I00FMSP. 

15.6 

± 

0.2 

1.13 


0.01 

14.3 

± 

0.3 

Alpine Lights KFMHP. 

9.5 

± 

0.2 

0.74 

± 

0.02 

9.8 


0.2 

Alpine Lights KFMSP. 

9.1 

± 

0.2 

0.72 

± 

0.01 

9.5 


0.2 

Alpine Lights 100's 100FMSP. 

9.0 

± 

0.2 

0.73 

± 

0.01 

10.6 

db 

0.3 

Basic KNFSF. 

27.4 

± 

0.3 

1.78 

± 

0.03 

15.3 

± 

0.3 

Basic Filters KFSP. 

15.7 

rh 

0.3 

0 97 

-L. 

0.02 

16.1 

± 

0.2 

Basic Menthol KFMSP... 

15.6 

± 

0.2 

0.98 

± 

0.02 

15.4 

± 

0.2 

Basic Filter 100's 100FSP. 

15.6 

db 

0.2 

1.00 

± 

0.01 

17.6 


0.3 

Basic 100's Menthol 100FMSP. 

15.3 


0.2 

1.01 

± 

0.02 

17.4 


0.3 

Basic Lights KFSP. 

10.2 


0.2 

0.70 

± 

0.01 

12.8 

± 

0.2 

Basic Lights Menthol KFMSP.... 

10.5 

± 

0.2 

0.72 

db 

0.01 

13.0 

db 

0.2 

Basic Lights 100's 100FSP... 

10.2 

± 

0.2 

0.75 

± 

0.01 

13.6 

dr 

0.2 

Basic Lights 100's Menthol 100FMSP. 

10.5 

db 

0.1 

0.74 

± 

0.01 

14.0 

± 

0.2 

Basic Ultra Lights KFSP... 

5.7 

± 

0.1 

0.46 

dr 

0.01 

8.0 

d : 

0.2 

Basic Ultra Lights 100's 100FSP. 

5.4 

rh 

0.2 

0.45 

± 

0.01 

8.0 

± 

0.2 

Benson & Hedges KFHP. 

14.7 


0.3 

1.05 

± 

0.02 

13.0 

i 

0.3 

Benson & Hedges 100's 100FHP. 

15.3 


0.2 

1.15 

rh 

0.02 

14.7 

± 

0,3 

Benson & Hedges 100's Menthol 100FMHP. 

15.6 

± 

0.3 

1.16 

-U 

0.03 

14.8 

± 

0.3 

Benson & Hedges 100's 100FSP. 

15.7 

± 

0.3 

1.17 

dt 

0.02 

14.8 

db 

0.3 

Benson & Hedges 100's Menthol 100FMSP. 

15.3 

± 

0.3 

1.14 

± 

0.02 

14.6 

dr 

0.2 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP. 

5.3 

± 

0.2 

0.49 

± 

0.01 

6.5 

db 

0.2 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's Menthol 100FMHP. 

5.0 

dr 

0.2 

0.47 

dr 

0.01 

6.2 

db 

0.2 

Benson & Hedges Lights 100's IOOFHP. 

10.3 

± 

0.1 

0.84 

± 

0.01 

10.8 

± 

0.2 

Benson & Hedges Lights IOO's Menthol 100FMHP. 

9.9 


0.2 

0.82 

rb 

0.02 

10.3 

dr 

0.2 

Benson & Hedges Lights IOO's IOOFSP. 

10.3 

dr 

0.1 

0.83 

dr 

0.01 

12.2 


0.2 

Benson & Hedges Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

10.3 

± 

0.2 

0.83 

± 

0.02 

12.0 

± 

0.3 

B & H Multifilter KFSP. 

10.1 

± 

0.2 

0.82 

± 

0.01 

9.9 


0.2 

Bristol KNFSP. 

26.3 

± 

0.4 

1.67 

dr 

0.02 

15.0 

± 

0.3 

Bristol Full Flavor KFSP. 

15.7 

± 

0.3 

1,01 

± 

0.03 

15.6 

i : 

0.3 

Bristol Full Flavor IOO's IOOFSP. 

15.1 

dr 

0.3 

0.98 

± 

0.02 

16.9 

db 

0.4 

Bristol Lights KFSP. 

9.6 

± 

0.2 

0.68 

± 

0.02 

12.0 

± 

0.3 

Bristol Lights Menthol KFMSP... 

9.8 

± 

0.2 

0.71 

± 

0.01 

11.8 

± 

0.2 

Bristol Lights IOO's IOOFSP.. 

10.2 

± 

0.2 

0.77 

± 

0.02 

13.2 

± 

0.2 

Bristol Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

9.7 

± 

0.2 

0.72 

d : 

0.02 

12.9 

± 

0.2 

Bristol Lowest KFSP. 

0.8 

± 

0.1 

0.13 

d : 

0.01 

1.3 

± 

0.1 

Bristol Lowest IOO's IOOFSP. 

1.9 

± 

0.1 

0.23 

i 

0.01 

3.0 

± 

0.1 

Bristol Ultra Lights IOO's IOOFSP. 

5.2 


0.1 

0.45 

± 

0.01 

7.6 

± 

0.2 

Bucks Filter KFSP.. 

13.6 

db 

0.2 

0.96 

± 

0.02 

12.4 

± 

0.2 

Bucks Lights KFSP. 

10.2 

± 

0.2 

0.75 


0.02 

11.7 

± 

0.2 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

15.5 

± 

0.3 

0.95 


0.02 

16.1 

± 

0.4 

Cambridge Full Flavor IOO's IOOFSP. 

15.3 

± 

0.3 

0.98 

rb 

0.02 

17.6 

± 

0.3 

Cambridge Lights KFSP.. 

10.3 

± 

0.2 

0.72 

± 

0.01 

12.8 

± 

0.2 

Cambridge Lights Menthol KFMSP. 

10.2 

± 

0.2 

0.71 

± 

0.02 

12.3 


0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results - Philip Morris USA 


Brand 

Cambridge Lights 100's 100FSP,.... 

Cambridge Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Cambridge Lowest KFSP. 

Cambridge Lowest 100's 100FSP. 

Cambridge Ultra Low Tar 100's 100FSP. 

Commander RNFSP. 

Commander KNFSP. 

Dave's Filter KFHP. 

Dave's Lights KFHP. 

English Ovals KNFHP... 

Marlboro KFHP.. 

Marlboro Menthol KFMHP. 

Marlboro KFSP. 

Marlboro Menthol KFMSP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FHP. 

Marlboro 100's (red package) 100FHP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FSP. 

Marlboro 100's (red package) 100FSF. 

Marlboro 25's KFSP. 

Marlboro Lights KFHP. 

Marlboro Lights Menthol KFMHP. 

Marlboro Lights KFSP.... 

Marlboro Lights 100's 100FHP. 

Marlboro Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Marlboro Lights 100's 100FSP. 

Marlboro Lights 25's KFSP. 

Marlboro Medium KFHP. 

Marlboro Medium KFSP. 

Marlboro Medium 100's IOOFHP.,... 

Marlboro Medium 100's 100FSP. 

Marlboro Ultra Lights KFHP. 

Marlboro Ultra Lights 100FHP... 

Merit Filter KFHP. 

Merit Filter KFSP. 

Merit Menthol KFMSP. 

Merit 100's 100FSP. 

Merit 100's Menthol 100FMSP. 

Merit Ultima KFHP. 

Merit Ultima KFSP. 

Merit Ultima 100's 100FHP. 

Merit Ultima 100's 100FSP. 

Merit Ultra Lights KFHP. 

Merit Ultra Lights KFSP. 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP. 

Merit Ultra Lights 100's 100FHP. 
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"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

10.2 ± 0.2 

0 . t 3 * 0.02 

13.9 * 0.3 

10.2 * 0.2 

0.74 ± 0.01 

13.1 ± 0.2 

1.1 * 0.1 

0.16 ± 0.01 

1 . 6 * 0.1 

2.0 * 0.1 

0.24 * 0.01 

3 . 0 * 0.1 

5.1 ± 0.1 

0.43 ± 0.01 

7 . 7 * 0.2 

22.6 ± 0.5 

1.43 * 0.03 

12 . 8 * 0.3 

26.6 * 0.4 

1.70 * 0.02 

15 . 2 * 0.3 

15.6 ± 0.3 

0.99 ± 0.02 

15 . 6 * 0.3 

10.6 ± 0.2 

0.72 ± 0.01 

13.3 * 0.3 

24.9 ± 0.3 

1.98 * 0.03 

14.7 ± 0 2 

15.6 * 0.3 

1 . 08 * 0.02 

13 . 9 * 0.3 

16 . 0 * 0.3 

1 . 10 * 0.02 

14.3 * 0.3 

15.8 ± 0.4 

1.11 ± 0.02 

14 . 6 * 0.2 

15.6 * 0.2 

1.09 * 0.02 

14.1 * 0.2 

15 . 4 * 0.2 

1.16 ± 0.02 

14 . 8 * 0.3 

15 . 7 * 0.3 

1.17 ± 0.02 

14.5 * 0.3 

15.4 * 0.2 

1.16 * 0.02 

14 . 5 * 0.2 

15.5 * 0.3 

1.17 ± 0.02 

14 . 9 * 0,3 

15.7 ± 0.2 

1.13 ± 0.02 

14 . 6 * 0.2 

10.1 * 0.1 

0.79 ± 0.01 

11 . 3 * 0.2 

9.6 * 0.2 

0.76 dfc 0.02 

10 . 0 * 0.2 

10.1 * 0.2 

0 . 80 * 0.01 

11 . 3 * 0.2 

10.3 ± 0.2 

0.83 * 0,01 

12.0 * 0.3 

9.1 ± 0.2 

0.76 ± 0.01 

11 . 0 * 0.2 

10 . 0 * 0.2 

0.82 * 0.01 

12 . 2 * 0.3 

10.5 * 0.2 

0.82 ± 0.01 

11 . 7 * 0.2 

11.3 ± 0.2 

0.85 ± 0.01 

11 . 5 * 0.2 

11.8 * 0.3 

0.88 ± 0.02 

12 . 6 * 0.3 

12.5 * 0.2 

0 . 96 * 0.01 

12 . 7 * 0.2 

12.2 * 0.1 

0.97 * 0.01 

12 . 6 * 0.2 

5.5 ± 0.1 

0.47* 0.01 

7 . 4 * 0.2 

5.1 ± 0.1 

0 . 46 * 0.01 

7 , 6 * 0.1 

7.4 * 0.2 

0 . 62 * 0.01 

9 . 0 * 0.2 

7.2 ± 0.2 

0.61 * 0.01 

8.8 * 0.2 

7.0 ± 0.2 

0 . 60 * 0.01 

8 . 7 * 0.3 

9.2 * 0.2 

0.75 * 0.01 

11.2 * 0.3 

8.9 * 0.2 

0.75 * 0.01 

10.4 * 0.2 

0.9 ± 0.1 

0 . 12 * 0.01 

2 . 7 * 0,1 

1.0 ± 0.1 

0.12 * 0.01 

2 . 7 * 0.1 

1.7 * 0.1 

0.19 * 0.01 

4 . 2 * 0.1 

1.8 * 0.1 

0 . 20 * 0.01 

4.3 * 0.2 

4.7 * 0.1 

0.46 * 0.01 

5.8 * 0.1 

4.4 ± 0.1 

0.44 * 0.01 

5.7 * 0,2 

4.4 ± 0.1 

0 . 44 * 0.01 

5 . 4 * 0.1 

5.4 ± 0.1 

0.53 * 0.01 

6.5 ± 0.1 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results - Philip Morris USA 


Brand 

"Tar” 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Merit Ultra Lights 100's 100FSP. 

. 5.3 ±0.1 

0.52 ± 0.01 

7.3 ± 0.2 

Merit Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 5.4 ±0.1 

0.52 ± 0.01 

6.8 ± 0.1 

Parliament Lights KJFHP. 

8.5 ± 0.2 

0 09 ± 0 01 

9 6 ± 0 2 

Parliament Lights KFSP... 

8 1 ± 0.2 

0 68 ± 0 01 

8 9 ± 0 2 

Parliament Lights 100's 100FSP. 

. 11.7 ±0.2 

0.98 ± 0.02 

12.8 ± 0.2 

Philip Morris International 100FHP. 

. 15,5 ± 0,2 

1.18 ± 0.02 

14.2 ± 0.3 

Philip Morris International Menthol 100FMHP. 

. 14.7 ±0.3 

1.12 ± 0.02 

13.9 ± 0.2 

Players RNFHP. 

. 23.7 ± 0.4 

1.65 ± 0.04 

13.7 ± 0.3 

Players KJrHP.. 

. 11.2= 0.2 

0.80 ± 0.02 

11.3± 0.2 

Players Menthol KFMHP. 

. 10.6 ± 0.2 

0.83 ± 0.02 

10.3 ± 0.2 

Players 100's 1 (KJFHP. 

. 13.0 ±0.3 

0.99 ± 0.02 

13.1 ± 0.3 

Players 100's Menthol 100FMHP. 

. 12.8 ±0.3 

0.98 ± 0.02 

12.8 ± 0.2 

Players Lights 25's KFSP. 

. 10.0 ±0.2 

0.71 ± 0.02 

12.1 ± 0.3 

Players Lights 25's Menthol KFMSP... 

. 10.1 ±0.2 

0.71 ± 0.02 

12.3 ± 0.3 

Players Lights 25's 100's 100FSP. 

. 10.3 ±0.3 

0.75 ± 0.02 

13.7 ± 0.3 

Players Lights 25's 100's Menthol 100FMSP.. 

. 10.0 ±0.3 

0.75 ± 0.02 

13.1 ± 0.2 

Saratoga 120's 120FHP. 

. 14.1 ±0.2 

1.08 ± 0.02 

14.3 ± 0.3 

Saratoga 120's Menthol 120FMHP. 

. 14.0 ±0.3 

1.09 ± 0.02 

13.9 ± 0.3 

Virginia Slims 100FSP.... 

. 14.4 ±0.3 

1.08 ± 0.02 

12.5 ± 0.3 

Virginia Slims Menthol 100FMSP. 

. 14.8 ±0.3 

1.11 ± 0.02 

12.8 ± 0.3 

Virginia Slims Lights 100FHP... 

. 8.2 ± 0.2 

0.71 ± 0.01 

8.9 ± 0.2 

Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP.. 

. 8.4 ± 0.2 

0.71 ± 0.02 

8.9 ± 0.2 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP. 

. 14.4 ±0.3 

1.10 ± 0.02 

14.4 ± 0.3 

Virginia Slims Lights 120's Menthol 120FMHP. 

. 14.4 ±0.2 

1.10± 0.02 

14.3 ± 0.3 

Virginia Slims Ultra Lights 100FHP. 

. 5.2 ±0.1 

0.49 ± 0.01 

5.6 ± 0.2 

Virginia Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

. 5.4 ±0.2 

0.49 ± 0.02 

5.9 ± 0.2 

Virginia Slims Superslims 100FHP. 

. 5.3 ±0.2 

0.51 ± 0.02 

4.7 ± 0.2 

Virginia Slims Superslims Menthol 100FMHP. 

. 5.4 ±0.2 

0.51 ± 0.01 

4.7 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - R, J. Reynolds Tobacco Company 


Brand 

Bee KFH'?. . . .. 

Bee Lights KFHP. 

Best Value KNFSP. 

Best Value Full Flavor KJFSP. 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP. 

Best Value Full Flavor IOO's 100FSP. 

Best Value Full Flavor IOO's Menthol 100FMSP 

Best Value Lights KFSP. 

Best Value Lights Menthol KFMSP. 

Best Value Lights IOO's 100FSP. 

Best Value Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

Best Value Ultra Light KFSP. 

Best Value Ultra Light IOO's 100FSP. 

Camel FLNFSP. 

Camel Filters KFHP. 

Camel Filters KFSP. 

Camel Filters 99 100FHP. 

Camel Filters IOO’s 100FSP. 

Camel Lights KFHP. 

Camel Lights KFSP.. 

Camel Lights 99 100FHP.. 

Camel Lights IOO's 100FSP... 

Camel Ultra Lights KJFHP. 

Camel Ultra Lights KFSP. 

Camel Ultra Lights 100’s 100FHP. 

Camel Wides KFHP. 

Camel Wides Lights KFHP. 

Camel Special Lights KFHP. 

Camel Special Lights KFSP. 

Camel Special Lights 100's 100FHP. 

Carolina Gold KFSP. 

Carolina Gold Menthol KFMSP..,.. 

Carolina Gold Lights KFSP... 

Century 25's KFSP. 

Century 25's 100's 100FSP. 

Century 25's Lights KFSP. 

Century 25's Lights IOO's IOOFSP. 

Century 25's Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Doral KNFSP. 

Doral Full Flavor KFHP. 

Doral Full Flavor KFSP. 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP. 

Doral Full Flavor IOO's 100FHP. 

Doral Full Flavor IOO’s IOOFSP. 

Doral Full Flavor IOO's Menthol 100FMSP. 
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"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

15.6 ± 0.2 

1*21 4 0.02 

10.0 4 0.2 

0.83 4 0.02 

20.8 ± 0,3 

1.10 4 0.02 

13.9 4 0.2 

0.80 4 0.01 

14.2 4 0.3 

0.82± 0.01 

12.8 4 0.2 

0.75 4 0.02 

12,9 4 0,2 

0.79 4 0,01 

9.3 4 0.2 

0.61 4 0.01 

8.8 4 0.2 

0.59 ± 0.02 

8.9± 0.2 

0.63 4 0.02 

9.2 4 0.3 

0.65 4 0.02 

r.6 4 o.i 

0.31 4 0.01 

4.2 4 0.1 

0.35 4 0.01 

24.0 4 0.5 

1.73 4 0.04 

16.8 4 0.3 

1.13 4 0.02 

17.0 4 0.3 

1.16 4 0.02 

16.0 4 0.2 

1.144 0.01 

16.4 4 0.3 

1.21 4 0.02 

11.0 4 0.2 

0.88 4 0.01 

11.2 4 0.2 

0.90 4 0.02 

9.3 4 0.2 

0.81 ± 0.02 

10.1 4 0.2 

0.83 4 0.01 

5.1 4 0.1 

0.47 4 0.01 

4.6 4 0.2 

0.45 4 0.01 

5.3 4 0.2 

0.50± 0.01 

16.6 4 0.2 

1.17 4 0.02 

11.1 4 0.3 

0.90 ± 0.02 

9.7 ± 0.2 

0.79 ± 0.02 

11.1 ± 0.3 

0.89 4 0.02 

10.I 4 0.2 

0.87 4 0.02 

15.8 4 0.2 

1.20 4 0.02 

17.2 4 0.2 

1.26 4 0.02 

11.1 4 0.2 

0.91 4 0.02 

13.1 ± 0.3 

0.69 4 0.02 

13.6 4 0.3 

0.81 4 0.02 

7.5 4 0.2 

0.51 4 0.01 

8.7 4 0.1 

0.64 ± 0.01 

8.7 4 0.2 

0.61 4 0.01 

19.2 4 0.3 

1.01 4 0.02 

13.6 4 0.2 

0.82 4 0.01 

13.5 4 0.2 

0.82± 0.01 

13.7 4 0.3 

0.81 4 0.02 

12.7 4 0.2 

0.82 ± 0.02 

12.2 4 0.2 

0.79 4 0.02 

12.3 4 0.2 

0.79 4 0.01 
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CO 

mg/cig 

14.1 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 
16.9 ± 0.3 

16.3 ± 0.4 

15.8 ± 0.3 

16.8 ± 0.3 
16.8 ± 0,2 

12.1 ± 0.2 

11.7 ± 0.3 

11.5 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 
5.6 ± 0.2 
7.9 4 0.2 

16.4 4 0.4 

16.9 4 0.3 

18.8 4 0.4 

17.8 ± 0.3 
18.2 ± 0.3 

12.1 4 0.2 

12.5 4 0.3 

11.2 4 0.2 

13.6 ± 0.4 
8.0 ± 0.2 
7.0 4 0.2 
7.5 4 0.3 

18.6 ± 0.3 

12.2 ± 0.3 

11.1 4 0.2 

13.5 ± 0.3 

11.3 4 0.3 

14.7 4 0.2 

16.6 ± 0.2 

13.4 ± 0.3 

15.5 ± 0.2 

16.4 ± 0.3 
i 1.8 4 0.2 
II.8± 0.2 

11.9 ± 0.3 

16.3 ± 0.3 

15.3 ± 0.3 

16.1 ± 0.3 
16.0 ± 0.3 

16.3 ± 0.3 

16.6 ± 0.4 

16.5 4 0.3 


PM3001014236 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - R. J. Reynolds Tobacco Company 


Brand 

Doral Lights KFHP. 

Doral Lights KFSP. 

Doral Lights Menthol KFMSP. 

Doral Lights 100’s I00FHP. 

Doral Lights 100's 100FSP. 

Doral Lights 100’s Menthol 100FMSP. 

Doral Ultra Lights KFSP. 

Doral Ultra Lights 100's IOOFSP. 

Hogshead Wide Full Flavor KFHP. 

Hogshead Wide Lights KFHP. 

Jumbo Wides KFHP. 

Jumbo Wides Lights KFHP. 

Magna KFHP. 

Magna KFSP. 

Magna Lites KFHP. 

Magna Lites KFSP. 

Metro Slims Lights 100's 100FHP. 

Metro Slims Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Monarch KNFSP. 

Monarch Full Flavor KFHP. 

Monarch Menthol KFMHP. 

Monarch Full Flavor KFSP.. 

Monarch Menthol KFMSP. 

Monarch 100's IOOFSP. 

Monarch 100's Menthol 100FMSP. 

Monarch Lights KFHP. 

Monarch Lights Menthol KFMHP. 

Monarch Lights KFSP. 

Monarch Lights Menthol KFMSP. 

Monarch Lights 100's IOOFSP. 

Monarch Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Monarch Ultra Lights KFSP. 

Monarch Ultra Lights 100's IOOFSP. 

More 120s 120FSP. 

More 120s Menthol 120FMSP. 

More Lights 100s 100FHP.. 

More Lights 100s Menthol IO0FMHP. 

More Lights !20s 120FSP. 

More Lights 120s Menthol 120FMSP. 

More White Lights 120s 120FSP. 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP.. 

North Star KFHP. 

North Star Lights KFHP. 

Now KFHP. 

Now KFSP. 
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"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

S.2 ± 0.2 

0.56 ± 0.01 

8.6 ± 0.2 

0.59 ± 0.01 

8.2 ± 0.2 

0.56 ± 0.01 

11.0 ± 0.2 

0.74 ± 0.02 

10.2 ± 0.2 

0.71 ± 0.01 

9.7 ± 0 4 

0.67 ± 0.02 

4.2 ± 0.2 

0.35 ± 0.01 

4.5 ± 0.2 

0.36 ± 0.01 

16.7 ± 0.2 

1.20 ± 0.02 

10.9 ± 0.2 

0.91 ± 0.01 

16.8 ± 0.3 

1,22 ± 0.02 

11.0 ± 0.3 

0.92 ± 0.02 

14.6 ± 0.3 

0.80 ± 0.01 

13.7 ± 0.2 

0.78 ± 0.01 

9.9 ± 0.2 

0.63 ± 0.01 

9.4 ± 0.2 

0.61 ± 0.01 

9.0 ± 0.2 

0.84 ± 0.02 

9.1 ± 0.2 

0.79 ± 0.02 

19.8 ± 0.4 

i.05 ± 0,03 

14.3 ± 0.3 

0.79 ± 0.01 

14.5 ± 0.2 

0.81 ± 0.01 

14.3 ± 0.2 

0.81 ± 0,01 

13.8 ± 0.3 

0.77 dfc 0.01 

12.7 ± 0.3 

0.75 ± 0.02 

13.4 ± 0.2 

0.81 ± 0.02 

9.8 ± 0.2 

0.61 ± 0.01 

9.6 ± 0.1 

0.61 ± 0.01 

9.2 ± 0.1 

0.59 ± 0.01 

9.1 ± 0.1 

0.60 ± 0.01 

8.9 ± 0.2 

0.66 ± 0.01 

9.4 ± 0.2 

0.69 ± 0.02 

3 .7 ± 0.1 

0.31 ± 0.01 

4. liO.l 

0.34 ± 0.01 

13.2 ± 0.4 

1.07 ± 0.03 

13.1 ± 0.3 

1.12 ± 0.03 

8 7 ± 0.2 

0.76 ± 0.02 

8.3 ± 0.2 

0.74 ± 0.02 

9 6 at 0.2 

0.83 ± 0.02 

9.3 ± 0.3 

0.85 ± 0.02 

11.5 ± 0.3 

0.95 ± 0.02 

11.8 ± 0.2 

1.03 ± 0.02 

15.9 ± 0.3 

1.17 ± 0.02 

9.7 ± 0.1 

0.81 ± 0.02 

< 0.5 

<0.05 

1.0 ± 0.1 

0.14 ± 0.01 


37 


CO 

mg/cig 

12.1 ± 0.3 

12.5 ± 0.2 

12.1 ± 0.4 

13.8 ± 0.2 

14.5 ± 0.3 

14.1 ± 0.4 
6.4 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

18.3 ± 0.3 

11.4 ± 0.2 

18.7 ± 0,3 

11.7 ± 0.3 

16.2 ± 0.3 
16.0 ± 0.3 

12.6 ± 0.2 

12.2 ± 0.2 
9.4 ± 0.1 
9.2 ± 0.2 

16.9 ± 0.3 
16.1 ± 0.3 
16.1 ± 0.2 
16.1 ± 0.2 

16.1 ± 0.3 

16.7 ± 0.4 

17.2 ± 0.2 
12.6 ± 0.2 

12.8 ± 0.2 

12.2 ± 0.3 
11.8 ± 0.2 
1 1.4 ± 0.2 

11.6 ± 0.3 

5.8 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

19.7 ± 0.6 

18.9 ± 0.4 

8.8 ± 0.2 
8.6 ± 0.2 

16.0 ± 0.4 

15.7 ± 0.4 

15.4 ± 0.3 
15.7 ± 0.3 

16.4 ±0.3 
10 4 ± 0.1 

< 0 5 
1.9 ± 0.1 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 

Market Sample 39 

Test Results - R. J. Reynolds Tobacco Company 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Now Menthol KFMSP. 

. 0.9 ± 0 .1 

o?i 2 ± o.oi 

1.9 ± 0.1 

Now 100s 100FHP. 

.. <0.5 

< 0.05 

< 0.5 

Now 100s 100FSP. 

. 2.0 ± 0.1 

0.23 ± 0.01 

3.4 ± 0.1 

Now 100s Menthol 100FMSP. 

. 1.8 ± 0.1 

0.21 ± 0.01 

3.1 ± 0.1 

Politix KFHP. 

.. 16.1 ±0.2 

1.18 ± 0.02 

16.7 ± 0.4 

Politix Lights KFHP. 

. 9.8 ± 0.1 

0.81 ± (1.01 

11.1 ± 0.2 

Salem KFMSP. 

. 16.7 * 0.2 

1.15 ± 0.02 

17.7 ± 0.3 

Salem 100's 100FMSP. 

. 16.4 ±0.2 

1.26 ± 0.02 

18.0 ± 0.3 

Salem Lights KFMSP. 

. 9.4 ± 0.2 

0.76 ± 0.02 

12.5 ± 0.3 

Salem Lights 100's Custom Case 100FM1 IP . . 

. 11.2 ±0.2 

0.94 ± 0.02 

11.4 db 0.2 

Salem Lights 100's 100FMSP. 

. 8.0 ±0.2 

0.72 ± 0.02 

10.5 ± 0.3 

Salem Preferred 100's 100FMSP. 

.. 14.5 ±0,2 

1.14 ± 0.02 

15.8 ± 0.2 

Salem Preferred Lights 100's 100FMSP. 

. 7.5 ± 0.2 

0.67 ± 0.02 

8.6 ± 0.2 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP. 

. 8.7 ±0.2 

0.77 ± 0.02 

8.9 ± 0.2 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

4 6 ± 0 2 

0 44 db 0(11 

6 7+02 

Salem Ultra Lights 100's 100FMSP. 

. 4.7 ±0.1 

0.44 ± 0.01 

8.1 ± 0.2 

Sterling 100's I00FSP. 

. 12.9 ±0.2 

0.78 ± 0.01 

17.3 ± 0.3 

Sterling 100's Menthol 100FMSP. 

. 13.2 ±0.2 

0.80 ± 0.02 

17.3 ± 0.3 

Sterling Lights 100's 100FSP. 

. 9.2 ±0.2 

0.66 ± 0.02 

11.9 ± 0.2 

Sterling Lights 100’s Menthol 100FMSP. 

. 9.4 ± 0.2 

0.67 ± 0.02 

11.9 ± 0.3 

Sterling Ultra Lights 100's 100FSP.. . 

. 4.1 ±0.2 

0.33 ± 0.01 

7.5 ± 0.3 

Sterling Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 4.4 ±0.1 

0.36 ± 0.01 

7.9 ± 0.2 

Sterling Slim Lights 100’s 100FHP. 

. 6.1 ± 0.2 

0.47 ± 0.01 

8.5 ± 0.3 

Sterling Slim Lights 100's Menthol 100FMHP. 

. 6.3 ±0.1 

0.48 ± 0,01 

8.9 ± 0.3 

Vantage KFSP. 

. 9.0 ±0.1 

0.77 ± 0.01 

9.2 ± 0.2 

Vantage Menthol KFMSP. 

. 8.8 ±0.3 

0.75 ± 0.02 

9.4 ± 0.3 

Vantage 100s 100FSP. 

. 8.3 ±0.1 

0.74 ± 0.01 

8.8 ± 0.2 

Vantage 100s Menthol 100FMSP. 

. 8.1 ±0.2 

0.68 ± 0.02 

10.6 ± 0.3 

Vantage Ultra Lights KFHP. 

. 5.0 ± 0.2 

0.46 ± 0.01 

7.8 ± 0.2 

Vantage Ultra Lights KFSP. , 

. 4.5 ±0.1 

0.44 ± 0.01 

6.6 ± 0.2 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP. 

. 4.8 ±0.1 

0.47 ± 0.01 

6.7 ± 0.2 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

. 4.5 ±0.1 

0.45 ± 0.01 

7.2 ± 0.2 

Winston KFHP... 

. 16.5 ± 0.3 

1.13 ± 0.03 

16.3 ± 0.3 

Winston KFSP. 

. 15.9 ±0.2 

1.13 ± 0.02 

15.4 ± 0.2 

Winston 100's 100FSP. 

. 16.3 ± 0.2 

1.20 ± 0.02 

17.5 ± 0.2 

Winston Lights KFHP. 

. 10.9 ±0.2 

0.87 ± 0.01 

11.9 ± 0.3 

Winston Lights KFSP. 

. 10.5 ± 0.2 

0.85 ± 0.01 

12.0 ± 0.2 

Winston Lights IOC's IOOFHP. 

. 8.6 ±0.1 

0.77 ± 0.01 

10.2 ± 0.2 

Winston Lights 100's 100FSP. 

. 10.2 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

13.4 ± 0.3 

Winston Select KFHP. 

. 15.9 ± 0.3 

1.19 ± 0.02 

16.6 ± 0.3 

Winston Select KFSP. 

15 8 ± 0 3 

1 18 ± 0 02 

15 4 ± 0 3 

Winston Select 100‘s IOOFHP. 

. 15.5 ±0.2 

1.27 ± 0.02 

15.1 ± 0.3 

Winston Select 100‘s 100FSP. 

. 15.7 ±0.2 

1.27 ± 0.02 

15.4 ± 0.2 

Winston Select Lights KFHP. 

. 9.7 ±0.2 

0.81 ± 0.01 

10.8 ± 0.2 

Winston Select Lights KFSP. 

. 10.7 ±0.2 

0.86 ± 0.02 

12.9 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 

Market Sample 39 

Test Results - R. J. Reynolds Tobacco Company 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Winston Select Lights Slims 100FHP. 

. 8.8 ± 0.2 

0:79 ± 0,01 

9.3 ± 0.3 

Winston Ultra Lights KFHP. 

. 5.0 ±0.2 

0.46 ± 0.01 

7.7 ± 0.3 

Winston Ultra Lights KFSP. 

. 5.4 ±0.1 

0.50 ± 0.01 

8.4 ± 0.2 

Winston Ultra Lights 100's 100FHP. 

. 6.0 ± 0.2 

0.56 ± 0.02 

8.7 ± 0.3 

Winston Ultra Lights 100's 100FSP. 

.. 4.2 ±0.1 

0.42 ± 0.01 

6.7 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - Tobacco Exporters International (USA) Limited 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Cartier Vendome Lights I00FHP. 

. 8,7 ± 

0,2 

0.82 ± 0.02 

9.7 ± 0.2 

Cartier Vendome Lights Menthol 100FMHP. 

. 7.3 ± 

0.2 

0.75 ± 0.02 

8.1 ± 0.1 

Cartier Vendome Ultra Lights 100FHP. 

. 4.0 ± 

0.1 

0.47 ± 0.02 

3.2 ± 0.1 

Craven A Filter Standard Size RFHP. 

. 19.5 ± 

0.3 

1.54 ± (1.03 

15.4 ± 0.2 

Craven A KFHP. 

. 13.2 ± 

0.2 

1.27 ± 0.02 

12.6 ± 0.2 

Dunhill International 100FHP(red pack)... 

. 13.3 ± 

0.3 

1.25 ± 0.03 

12.4 ± 0.3 

Dunhill Menthol 100FMHP(green pack).. 

. 15.0 ± 

0.3 

1.27 ± 0.03 

17.6 ± 0.3 

Dunhill Int. Superior Mild lOOFHP(blue pack). 

. 8.4 + 

0.2 

0.80 ± 0.02 

8.7 i 0.2 

Dunhill Lights KFHP. 

. 8.2 ± 

0.3 

0.70 ± 0.02 

8.1 ± 0.3 

Dunhill Lights Menthol KFMHP. 

. 8.2 ± 

0.2 

0.68 4 0.01 

7.7 ± 0.2 

Gauloises Blondes KFHP. 

.... 14.4± 

0.2 

0.96 ± 0.01 

14.6 ± 0.3 

Gauloiscs Blondes Lights KFHP.. 

. 7.1 ± 

0.1 

0.60 ± 0.01 

8.8 ± 0.2 

Gitanes Blondes Milds KFHP.. 

. 10.8 ± 

0.2 

0.95 ± 0.02 

10.6 ± 0.2 

Gitanes Blondes Lights KFHP. 

. 9.9 ± 

0.1 

0.89 ± 0.01 

10.9 ± 0.2 

St. Moritz Menthol 100FMSP. 

. 13.7 ± 

0.2 

0.95 ± 0.02 

13.0 4 0.2 
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Appendix B - Sorted Results 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand 

Carlton Ultra KFHP...7” 

Now KFHP.. 

Now 100s 100FHP. 

Carlton KFSP. 

Bristol Lowest KFSP. 

Carlton 100's Menthol 100FMHP. 

Merit Ultima KFHP...... 

Now Menthol KFMSP. 

Carlton Menthol KFMSP. 

Carlton 100’s IOOFHP. 

Merit Ultima KFSP. 

Carlton 83 KFHP. 

Now KFSP. 

Cambridge Lowest KFSP.. 

Carlton IOO's Menthol 100FMSP. 

Carlton 100's 100FSP. 

Merit Ultima 100's IOOFHP. 

Merit Ultima 100's 100FSP. 

Now 100s Menthol 100FMSP. 

Bristol Lowest 100's 100FSP. 

Cambridge Lowest 100's 100FSP. 

Now 100s 100FSP. 

Kent III Ultra Lights KFSP. 

Best Value Ultra Light KFSP. 

Monarch Ultra Lights KFSP. 

Triumph KFSP.. 

Triumph Menthol KFMSP. 

Cartier Vendome Ultra Lights IOOFHP. 

True Menthol KFMSP. 

Sterling Ultra Lights 100's I00FSP. 

Monarch Ultra Lights 100's 100FSP. 

True KFHP. 

Doral Ultra Lights KFSP. 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Best Value Ultra Light 100's 10OFSP. 

True KFSP. 

Sterling Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Merit Ultra Lights KFSP... 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP. 

Doral Ultra Lights 100's 100FSP. 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

Camel Ultra Lights KFSP. 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

Covington Ultra Lights 100's 100FSP. 
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" Tar " 

mg/cig 

" Nicotine " 

mg/cig 

< 0.5 


< 0:05 



< 0.5 


< 0 05 



< 0.5 


< 0.05 



0 . 6 ± 

0.1 

0.10 

4 

0.01 

0.8 4 

0.1 

0.13 

4 

0.01 

0.9 ± 

0.1 

0.12 

4 

0.01 

0.9 4 

0.1 

0.12 

4 

0.01 

0.9 4 

0.1 

0.12 

4 

0.01 

1.0 4 

0.1 

0.13 

± 

0.01 

1.0 4 

0.1 

0.13 

4 

0.01 

1.0 4 

0.1 

0.12 

± 

0.01 

1.0 ± 

0.1 

0.13 

4 

0.01 

1.0 4 

0.1 

0.14 

4 

0.01 

1.1 4 

0.1 

0.16 

4 

0.01 

1.5 4 

0.1 

0.19 

4 

0.01 

1.6 4 

0.1 

0.19 

4 

0.01 

1.7 4 

0.1 

0.19 

4 

0.01 

1.8 ± 

0.1 

0.20 

4 

0.01 

1.8 4 

0.1 

0.21 

4 

0.01 

1.9 4 

0.1 

0.23 


0.01 

2.0 4 

0.1 

0.24 


0.01 

2 . 0 ± 

0.1 

0.23 

± 

0.01 

3.5 4 

0.1 

0.36 

± 

0.01 

3.6 4 

O.i 

0.31 

rt 

0.01 

3.7 4 

0.1 

0.31 

a. 

0.01 

3.7 ± 

0.2 

0.38 

± 

0.01 

4.0 4 

0.1 

0.41 

± 

0.01 

4.0 4 

0,1 

0.47 

dr 

0.02 

4.1 4 

O.i 

0.41 


0.01 

4.1 4 

0.2 

0.33 

± 

0.01 

4.1 4 

O.I 

0.34 


0.01 

4.2 4 

O.I 

0.40 

± 

0.01 

4.2 4 

0.2 

0.35 

± 

0.01 

4.2 4 

0.1 

0.42 

± 

0.01 

4.2 4 

O.I 

0.35 

± 

0.01 

4.2 4 

0.1 

0.41 

dr 

O.OI 

4.4 ± 

0.1 

0.36 

4. 

0.01 

4.4 4 

0.1 

0.44 

dr 

O.OI 

4.4 4 

0.1 

0.44 

± 

0.01 

4.5 4 

0.2 

0.36 

db 

0.01 

4.5 ± 

0.1 

0.44 

± 

0.01 

4.5 ± 

0.1 

0.45 

rb 

0.01 

4.6 4 

0.2 

0.45 

i 

0.01 

4.6 4 

0.2 

0.44 

i 

0.01 

4.7 ± 

0.1 

0.33 

± 

0.01 
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CO 
mg/cig 
<0.5 
< 0.5 
<0.5 
1.2 ± 0.1 
1.3 ± O.i 
1.3 ± 0 1 
2.7 4 0.1 
1.9 ± 0.1 
1.6 ± 0,1 
1.3 4 0.1 

2.7 ± 0,1 

1.7 ± 0.1 

1.9 ± 0.1 
1.6 ± 0.1 
2.2 4 0.1 

2.1 4 0.1 

4.2 4 0.1 

4.3 4 0,2 
3.1± 0.1 
3.0 ± 0.1 
3.0 ± 0.1 

3.4 ± 0.1 

4.3 ± 0.2 

5.6 ± 0.2 

5.8 ± 0.2 

4.4 ± 0.2 

4.8 ± 0.1 
3.24 0.1 

4.6 4 0.1 

7.5 ± 0.3 

7.7 ± 0.2 
5.0 4 0.1 
6.4 ± 0.2 

6.7 4 0.2 

7.9 ± 0.2 

4.7 ± 0.1 

7.9 ± 0.2 

5.7 ± 0.2 
5,4± 0,1 

7.7 ± 0.2 

6.6 4 0.2 
7.2 4 0.2 
7.0 ± 0.2 

6.7 ± 0.2 
7.2 4 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Carlton 120's 120FSP. 

4.7 ± 0.1 

fl.48 ± 0.01 

3.7 ± 0.1 

Salem Ultra Lights 100's 100FMSP. 

4.7 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

8.1 ± 0.2 

Merit Ultra Lights KFHP. 

4.7 ± 0.1 

0.46 ± 0.01 

5.8 ± 0.1 

GPC-Approved Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

4.7 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

5.6 ± 0.2 

Private Stock Ultra Lights 100's 100FSP. 

4.7 ± 0.1 

0.39 ± 0.0! 

6.1 ± 0.1 

Kent III Ultra Lights 100s 100FSP. 

4.7 ± 0.2 

0.46 ± 0.01 

6.3 ± 0.2 

Summit Ultra Lights 100's 100FSP. 

4.8 ± 0.1 

0.4! ± 0.01 

6.0 ± 0.1 

Raleigh Extra Ultra Lights 100's 100FSP. 

4.8 ± 0.1 

0.40 ± 0.01 

6.1 ± 0.2 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP. 

4.8 ± 0.1 

0.47 ± 0.01 

6.7 ± 0.2 

Carlton I20's Menthol 120FMSP. 

4.8 ± 0.1 

0.50 ± 0.01 

3.7 ± 0.1 

Misty Ultra Lights Slims Menthol 10QFMHP. 

4.9 ± 0.2 

0.49 ± 0.02 

4.9 ± 0.3 

Kent III U\ra Lights 100s 100FHP. 

4.9 ± 0.1 

0.48 ± 0.01 

6.6 ± 0.2 

Vantage Ultra Lights KFHP. 

5 0 ± 0 2 

0 4ft ± 0 01 

7 ft + 0 2 

Eve Ultra Lights Slim 120’s 120FHP. 

5.0 ± 0.2 

0.39 ± 0.02 

4.6 ± 0.1 

Winston Ultra Lights KFHP. 

5 0 ± 0 9 

0 46 ± 0 01 

7 7 ± o 3 

Pyramid Ultra Lights 100's 100FSP. 

5.0 ± 0.2 

0.38 ± 0.01 

7.1 ±0.2 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's Menthol 1OOFMHP.. . 

5.0 ± 0.2 

0.47 ± 0.01 

6.2 ± 0.2 

Triumph 100s Menthol 100FMSP. 

5.0 ± 0.1 

0.51 ± 0:01 

6:4 ±0.1 

Camel Ultra Lights KFHP. 

5 1 ± 0 1 

0 47 ± 0 01 

8 0 ± 0 2 

Eve Ultra Lights Slim 120's Menthol 120FMHP. 

5.1 ± 0.1 

0.42 ± 0.02 

4.5 ± 0.2 

Viceroy Ultra Lights 100's 100FSP. 

5.1 ± 0.2 

0.49 ± 0.02 

5.5 ± 0.2 

Cambridge Ultra Low Tar 100's 100FSP.. 

5.1 ± 0.1 

0.43 ± 0.01 

7.7 ± 0.2 

Marlboro Ultra Lights 100FHP. 

5.1 ± 0.1 

0.46 ± 0.01 

7.6 ± 0.1 

Capri Super Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

5.2 ± 0.2 

0.48 ± 0.01 

4.4 ± 0.2 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP. 

5.2 ± 0.2 

0.41 ± 0.01 

7.0 ± 0.2 

Virginia Slims Ultra Lights 100FHP. 

5.2 ± 0.1 

0.49 ± 0.01 

5.6 ± 0.2 

Bristol Ultra Lights 100's I00FSP. 

5.2 ± 0.1 

0.45 ± 0.01 

7.6 ± 0.2 

GPC-Approved Ultra Lights 100's 100FSP. 

5.2 ± 0.2 

0.43 ±0.01 

6.6 ± 0.2 

Virginia Slims Supcrslims 100FHP.. 

5.3 ± 0.2 

0.51 ± 0.02 

4.7 ± 0.2 

GPC-Approved Ultra Lights Menthol KFMSP. 

5,3 ± 0.1 

0.46 ± 0,01 

6.4 ± 0.2 

Camel Ultra Lights 100's 100FHP. 

5.3 ± 0.2 

0.50 ± 0.01 

7.5 ± 0.3 

Merit Ultra Lights 100's 100FSP. 

5.3 ± 0.1 

0.52 ± 0.01 

7.3 ± 0.2 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP. 

5.3 ± 0.2 

0.49 ± 0.01 

6.5 ± 0.2 

Merit Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

5.4 ± 0.1 

0.52 ± 0.01 

6.8 ± 0.1 

Misty Ultra Lights Slims 100FHP. 

5.4 ± 0.2 

0.51 ± 0.01 

5.3 ± 0.2 

Basic Ultra Lights 100's 100FSP. 

5.4 ± 0.2 

0.45 ± 0,01 

8.0 ± 0.2 

Summit Ultra Lights KFSP. 

5.4 db 0.2 

0.51 ± <5.02 

6.8 ± 0.3 

Winston Ultra Lights KFSP. 

5.4 ± 0.1 

0.50 ± 0.01 

8.4 ± 0.2 

Virginia Slims Ultra Lights Menthol 1 OOFMHP. 

5.4 ± 0.2 

0.49 ± 0.02 

5.9 ± 0.2 

Prime Ultra Lights 100‘s 100FSP. 

5.4 ± 0.1 

0.48 ± 0.02 

7.3 ± 0.2 

Merit Ultra Lights IOO's 100FHP. 

5.4 ± 0.1 

0.53 ± 0.01 

6.5 ± 0.1 

Virginia Slims Supcrslims Menthol 1 OOFMHP. 

5.4 ± 0,2 

0.51 ± 0.01 

4.7 ± 0.2 

Capri Super Slims Ultra Lights 100FHP.. 

5.5 ± 0.2 

0.51 ± 0 . 0 ! 

4.6 ± 0.2 

Marlboro Ultra Lights KFHP. 

5.5 ± 0.1 

0.47 ± 0.01 

7.4 ± 0.2 

Basic Ultra Lights KFSP. 

. 5.7 ±0.1 

0.46 ± 0.01 

8.0 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand 

True 100s Menthol I00FMSP. 

Tareyton Lights KFSP. 

Montclair Ultra Lights 100's 100FSP. 

Montclair Ultra Lights KFSP. 

True 100 s IOOFHP. 

Private Stock Ultra Lights KFSP. 

Winston Ultra Lights 1 Oil's IOOFHP. 

True 100s 100FSP. 

Sterling Slim Lights 100's IOOFHP. 

Prime Ultra Lights KFSP. 

Sterling Slim Lights 100's Menthol 100FMHP... 

Merit Menthol KFMSP. 

Gauloises Blondes Lights KFHP. 

L & M Long Lights 100FSP. 

Merit Filter KFSP. 

Tareyton Long Lights I00FSP. 

Kool Lights KFMSP. 

Cartier Vendome Lights Menthol 100FMHP. 

Misiy Lights Slims Menthol I00FMHP. 

Merit Filter KFHP. 

Salem Preferred Lights 100's 100FMSP. 

Century 25’s Lights KFSP.r. 

Eve Lights Slim 100's IOOFHP. 

Old Gold Lights KFHP... 

Kent Golden Lights KFSP. 

Raleigh Extra Lights 100's Menthol 100FMSP... 

Kent Golden Lights KFHP. 

Jasmine Slims Lights 100's IOOFHP. 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP. 

Salem Lights 100's 100FMSP. 

Misty Lights Slims IOOFHP. 

Parliament Lights KFSP. 

Vantage 100s Menthol 100FMSP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Newport Lights KFMHP. 

Dunhill Lights Menthol KFMHP. 

Kool Lights 100's 100FMSP. 

Doral Lights Menthol KFMSP. 

Doral Lights KFHP. 

GPC-Approved Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Dunhill Lights KFHP. 

Virginia Slims Lights IOOFHP. 

Vantage 100s 100FSP. 

More Lights 100s Menthol 100FMHP. 

Newport Lights KFMSP. 


"Tar" "Nicotine" 
mg/cig mg/cig 

5.8 ±0.2 0.54 ±0.02 


5.8 

± 

0,2 

5.8 

± 

0.2 

5.9 

± 

0.1 

5.9 


0.2 

5.9 

± 

0.1 

6.0 

dz 

0.2 

6.0 

± 

0.2 

6.1 

± 

0.2 

6.3 

± 

0.1 

6.3 

± 

0.1 

7.0 

± 

0.2 

7.1 

dh 

0.1 

7.2 

± 

0.2 

7.2 


0.2 

7.2 

± 

0.3 

7.2 

± 

0.2 

7.3 

rfc 

0.2 

7.3 


0.2 

7.4 

i 

0.2 

7.5 

± 

0.2 

7.5 

± 

0.2 

7.5 

± 

0.2 

7.6 

± 

0.1 

7.6 

± 

0.1 

7.7 

± 

0.2 

7.7 

± 

0.2 

7.7 

± 

0.2 

7.9 

± 

0.2 

8.0 

± 

0.2 

8.0 

± 

0.2 

8.1 

± 

0.2 

8.1 

± 

0.2 

8.1 

rfc 

0.2 

8.2 

± 

0.1 

8.2 

db 

0.2 

8.2 

d: 

0.2 

8.2 

± 

0.2 

8.2 

rfc 

0.2 

8 2 

rfc 

0.2 

8.2 

± 

0.3 

8.2 


0.2 

8.3 


0.1 

8.3 

± 

0.2 

8.3 

± 

0.1 


0.52 ± 0.02 
0.54 ± 0.01 
0.55 ± 0.01 
0.55 ± 0.01 
0.55 ± 0.01 
0.56 ± 0.02 
0.57 ± 0.02 
0.47 ± 0.01 
0.58 ± 0.01 
0.48 ± 0.01 
0.60 ± 0,01 
0.60 ± 0.01 
0.64 ± 0.03 
0.61 ± 0.01 
0.63 ± 0.02 
0.64 ± 0.01 
0.75 ± 0.02 
0.68 ± 0.02 
0.62 ± 0.01 
0.67 ± 0.02 
0.51 ± 0.01 
0.62 ± 0.02 
0.66 ± 0.01 
0.65 ± 0.01 
0.64 ± 0.02 
0.67 ± 0.01 
0.58 ± 0.02 
0.68 ± 0.01 
0.72 ± 0.02 
0.69 ± 0.02 
0.68 ± 0.01 
0.68 ± 0.02 
0.72 ± 0.01 
0.67 ± 0.01 
0.68 ± 0.01 
0.73 ± 0.02 
0.56 ± 0.01 
0.56 ± 0.01 
0.69 ± 0.02 
0.70 ± 0.02 
0.71 ± 0.01 
0.74 ± 0.01 
0.74 ± 0.02 
0.69 ± 0.01 


Draft Report 1/97 


44 


CO 

mg/cig 

6.2 ± 0.3 

5.9 ± 0.3 

7.6 ± 0.2 

7.1 ± 0.2 

6.4 ± 0.2 

7.5 ±0.2 

8.7 ± 0.3 

6.6 ± 0.2 

8.5 ± 0.3 

7.5 ± 0.2 

8.9 ± 0.3 

8.7 ± 0.3 

8.8 ± 0.2 
7.5 ± 0.5 
8.8 ± 0.2 

7.8 ± 0.3 

7.5 ± 0.2 

8.1 ± 0.1 

7.3 ± 0.2 
9.0 ± 0.2 

8.6 ± 0.2 
11.8 ± 0.2 

6.9 ± 0.3 
10,1 ± 0.2 

9.9 ± 0.2 
8.0 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 

7.9 ± 0.2 
10.1 ± 0.2 

10.5 ± 0.3 

7.9 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

10.6 ± 0.3 

10.6 ± 0.3 

10.7 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 
12.1 ± 0.4 
12.1 ± 0.3 

8.3 ± 0.2 

8.1 ± 0.3 
8.9 ± 0.2 

8.8 ± 0.2 
8.6 ± 0.2 
11.0 ± 0.2 


PM3001014244 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


"Tar" "Nicotine" CO 


Brand 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP. 

. S.4 ± 0.2 

0.71 ± 0.02 

8.9 ± 

0.2 

Dunhill Int. Superior Mild 10()FHP(blue pack). 

. 8.4 ±0.2 

0.80 ± 0.02 

8.7 ± 

0.2 

Harley Davidson Lights KFSP. 

. 8.5 ±0.1 

0.65 ± 0.01 

9.2 ± 

0.2 

Parliament Lights KFHP. 

. 8.5 ± 0.2 

0.69 ± 0.01 

9.6 ± 

0.2 

Winston Lights 100's 100FHP. 

. 8.6 ±0.1 

0.77 ± 0.01 

10.2 ± 

0.2 

Doral Lights KFSP. 

8 6 ± 0 2 

0 59 dt 0 01 

12.5 ± 

0 

Covington Lights 100's 100FSP. 

. 8.6 ±0.1 

0.53 ± 0.01 

15.2 ± 

0.2 

Cartier Vendome Lights 100FHP. 

. 8.7 ±0.2 

0.82 ± 0.02 

9,7 ± 

0.2 

Century 25's Lights 100's 100FSP. 

. 8.7 ±0.1 

0.64 ± 0.01 

11.8 i 

0.2 

Century 25's Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

. 8.7 ± 0.2 

0.61 ± 0.01 

11.9 ± 

0.3 

More Lights 100s 100FHP. 

. 8.7 ± 0.2 

0.76 ± 0.02 

8.8 ± 

0.2 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP. 

. 8.7 ± 0.2 

0.77 ± 0.02 

8.9 ± 

0.2 

Best Value Lights Menthol KFMSP. 

. 8.8 ± 0.2 

0.59 ± 0.02 

11.7 ± 

0.3 

Winston Select Lights Slims 100FHP.. 

. 8.8 ± 0.2 

0.79 ± 0.01 

9.3 ± 

0.3 

Vantage Menthol KFMSP. 

8 8 ± 0 3 

0 75 ± 0 02 

9 4± 

0 3 

Prime Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

. 8.8 ±0.4 

0.76 ± 0.03 

9.4 ± 

0.5 

Capri Super Slims Lights 100FHF. 

8.9 ± 0.2 

0.77 ± 0.01 

5.8 ± 

0.1 

Merit 100's Menthol ilOOFMSP. 

. 8.9 ± 0.2 

0.75 ± 0.01 

10.4 ± 

0.2 

Best Value Lights 100's 100FSP. 

. 8.9 ± 0.2 

0.63 ± 0.02 

11.5 ± 

0.2 

Monarch Lights 100's 100FSP. 

. s.9 ± 0.2 

0.66 ± 0.01 

11,4 db 

0.2 

Capri Super Slims Lights Menthol 100FMHP. 

. 8.9 ± 0.2 

0.73 ± 0.02 

5.9 ± 

0.1 

GPC-Approved Lights Menthol KFMSP. 

. 9.0 ± 0.2 

0.69 ± 0.02 

9.0 ± 

0.2 

Vantage KFSP. 

. 9.0 ± 0.1 

0.77 ± 0.01 

9.2 ± 

0.2 

Metro Slims Lights 100's 100FHP. 

. 9.0 ± 0.2 

0.84 ± 0.02 

9.4 ± 

O.I 

Alpine Lights 100’s IOOFMSP. 

. 9.0 ± 0.2 

0.73 ± 0.01 

10.6 ± 

0.3 

Private Stock Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

. 9.0 ± 0.3 

0.73 ± 0.02 

9.6 ± 

0.4 

Summit Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

. 9.0 ± 0.2 

0.75 ± 0.01 

9.5 ± 

0.2 

Marlboro Lights 100’s Menthol 100FMLDP. 

. 9.1 ± 0.2 

0.76 ± 0.01 

11.0 i 

0.2 

Metro Slims Lights 100's Menthol 100FMHP. 

.. 9.1 ± 0.2 

0.79 ± 0.02 

9.2 ± 

0.2 

Monarch Lights Menthol KFMSP. 

. 9.1 ± 0.1 

0.60 ± 0.01 

11.8 ± 

0.2 

Belair 100's IOOFMSP. 

. 9.1 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

9.3 ± 

0.2 

Alpine Lights KFMSP. 

. 9.1 ± 0.2 

0.72 ± 0.01 

9.5 ± 

0.2 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

. 9.2 ± 0.2 

0.81 ± 0.01 

10.6 ± 

0.2 

Best Value Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

. 9.2 ± 0.3 

0.65 ± 0.02 

11,4 ± 

0.2 

Monarch Lights KFSP.. 

. 9.2 ± 0.1 

0.59 ± 0.01 

12.2 ± 

0.3 

Merit IOO's 100FSP. 

. 9.2 ± 0.2 

0.75 ± 0.01 

11.2 ± 

0.3 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

. 9.2 ± 0.2 

0.80 ± 0.01 

10.8 ± 

0.2 

Sterling Lights IOO's 100FSP. 

. 9.2 ± 0.2 

0.66 ± 0.02 

11.9 ± 

0.2 

Harley Davidson Lights 100s 100FSP. 

. 9.3 ± 0.2 

0.71 ± 0.02 

11.1 ± 

0.2 

Camel Lights 99 100FHP. 

. 9.3 ± 0.2 

0.81 ± 0.02 

11.2 ± 

0.2 

Kent Slim Lights IOO's 100FHP. 

. 9.3 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

10.2 ± 

0.2 

More Lights 120s Menthol 120FMSP. 

. 9.3 ± 0.3 

0.85 ± 0.02 

15.7 ± 

0.4 

Kent Golden Lights 100s Menthol IOOFMSP. 

. 9.3 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

10.7 ± 

0.3 

GPC-Approved Lights KFSP. 

. 9.3 ± 0.1 

0.63 ± 0.01 

11.1 ± 

0.2 

Best Value Lights KFSP. 

. 9.3 ± 0.2 

0.61 ± 0.01 

12.1 ± 

0.2 
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PM3001014245 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand 

Magna Lites KFSP..... 

Sterling Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Monarch Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Covington Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Belair KFMSP. 

Salem Lights KFMSP. 

Alpine Lights KFMHP. 

GPC-Approvcd Lights 100's 100FHP....... 

GPC-Approved Lights KFHP. 

Raleigh Extra Lights KFSP. 

Prime Lights KFHP..... 

More Lights 120s 120FSP. 

Private Stock Lights KFSP. 

Newport Lights 100's LOOFMSP. 

Marlboro Lights Menthol KFMHP. 

Summit Lights KFHP. 

Private Stock Lights KFHP. 

Covington Lights KFSP. 

Newport Lights 100’s 100FMHP. 

Bristol Lights KFSP. 

Monarch Lights Menthol KFMHP. 

Doral Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Camel Special Lights KFHP. 

Style Slims Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Winston Select Lights KFHP. 

North Star Lights KFHP. 

Style Slims Lights 100's 100FHP. 

Newport Slim Lights 100s 100FMHP. 

Prime Lights KFSP."..... 

Bristol Lights 100‘s Menthol 100FMSP. 

Summit Lights KFSP. 

Monarch Lights KFHP.. 

GPC-Approved Lights 100's 100FSP. 

Bristol Lights Menthol KFMSP. 

Politix Lights KFHP. 

Gitanes Blondes Lights KFHP. 

Magna Lites KFHP. 

Viceroy Lights KFHP. 

Harley Davidson Lights KFHP. 

Pyramid Lights KFSP. 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol IOOFMHP. 

Players Lights 25's KFSP. 

Bee Lights KFHP.. 

Private Stock Lights 100's 100FSP. 

Marlboro Lights 100's 100FSP. 
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"Tar” 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

9.4 ± 0.2 

0.61 ± 0.01 

12.2 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

0.67 ± 0.02 

1 1.9 ± 0.3 

9.4 ± 0.2 

0.69 ± 0.02 

11.6 ± 0.3 

9.4 ± 0.2 

0.57 ± 0.01 

16.2 db 0.3 

9.4 ± 0.2 

0.80 ± 0.01 

8.9 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

0.76 ± 0.02 

12.5 ± 0.3 

9.5 db 0.2 

0.74 db 0.02 

9.8 ± 0.2 

9.5 db 0.2 

0.65 ± 0.02 

12.2 ± 0.3 

9.5 ± 0.2 

0.64 ± 0.02 

11.3 i 0.3 

9.5 ± 0.2 

0.64 ± 0.01 

11.4 i 0.2 

9.6 ± 0.2 

0.74 db 0.02 

10.9 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

0.83 ± 0.02 

16.0 ± 0.4 

9.6 ± 0.2 

0.74 ± 0.01 

10.6 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

11.1 ± 0.3 

9.6 db 0.2 

0.76 ± 0.02 

10.0 ± 0.2 

9.6 ± 0.1 

0.75 ± o.Ol 

H .5 ± 0.2 

9.6 dr 0.2 

0.75 ± 0.01 

11.0 ± 0.2 

9.6 ± 0.1 

0.60 ± 0.01 

13.9 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

11.4 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

0.68 ± 0.02 

12.0 ± 0.3 

9.6 ± 0.1 

0.61 ± 0.01 

12.8 dr 0.2 

9.7 ± 0.4 

0.67 ± 0.02 

14.1 ± 0,4 

9.7 ± 0.2 

0.79 ± 0.02 

11.1 db 0.2 

9.7 ± 0.2 

0.80 ± 0.02 

10.5 db 0.3 

9.7 ± 0.2 

0.81 ± 0.01 

10.8 ± 0.2 

9.7 ± 0.1 

0.81 dr 0.02 

10.4 ± 0.1 

9.7 ± 0.2 

0.82 ± 0.01 

10.7 ± 0.2 

9.7 ± 0.1 

0.79 ± 0.01 

10.6 ± 0.2 

9.7 ± 0.2 

0.75 ± O .01 

10.9 ± 0.2 

9.7 ± 0.2 

0.72 d = 0.02 

12.9 ± 0.2 

9.7 i 0.1 

0.76 ± 0.01 

10.8 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 

0,61 ± 0.01 

12.6 db 0.2 

9.8 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

12.5 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 

0,71 db 0.01 

11.8 ± 0.2 

9.8 db 0.1 

0.81 ± 0.01 

11.1 ± 0.2 

9.9 ± 0.1 

0.89 ± 0.01 

10.9 ± 0.2 

9.9 ± 0.2 

0.63 ± 0.01 

12.6 ± 0.2 

9.9 ± 0.1 

0.78 ± 0.02 

10.6 ± 0.2 

9.9 ± 0.2 

0.76 ± 0.01 

9.8 ± 0.2 

9.9 ± 0.3 

0.61 ± 0.02 

14.1 ± 0.3 

9.9 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

10.3 ± 0.2 

10.0 ± 0.2 

0.71 ± 0.02 

12.1 ± 0.3 

10.0 ± 0.2 

0.83 ± 0.02 

I 1.3 ± 0.2 

10.0 ± 0.2 

0.73 ± 0.02 

12.4 ± 0.3 

10.0 ± 0.2 

0.82 ± 0.01 

12.2 dr 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand 

Pyramid Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Players Lights 25‘s 100's Menthol 100FMSP. 

Players Lights 25's Menthol KFMSP.. 

Pyramid Lights 100's 100FSP. 

Camel Lights 100‘s 100FSP. 

Camel Special Lights 100‘s 100FHP. 

Marlboro Lights KFHP. 

B & H Multifilter KFSP. 

Private Stock Lights Menthol KFMSP. 

Raleigh Extra Lights 100‘s 100FSP. 

Marlboro Lights KFSP... 

Bristol Lights 100’s 100FSP. 

Cambridge Lights 100‘s Menthol 100FMSP. 

Winston Lights 100‘s 100FSP... 

Bucks Lights KFSP. 

Cambridge Lights Menthol KFMSP.. 

Basic Lights KFSP. 

Basic Lights 100‘s 100FSP... 

Prime Lights 100‘s 100FSP. 

Doral Lights 100's IOOFSP. 

Cambridge Lights 100’s IOOFSP. 

Benson & Hedges Lights 100‘s IOOFSP. 

Players Lights 25’s 100‘s IOOFSP. 

Benson & Hedges Lights 100‘s 100FHP. 

Benson & Hedges Lights 100‘s Menthol 100FMSP 

Marlboro Lights 100‘s 100FHP. 

Prime Lights Menthol KFMSP. 

Cambridge Lights KFSP. 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

Viceroy Lights KFSP. 

Marlboro Lights 25's KFSP. 

Basic Lights Menthol KFMSP. 

Eve Lights Slim 120’s 120FHP. 

Basic Lights 100‘s Menthol 100FMSP. 

Winston Lights KFSP. 

L & M Super Kings IOOFSP. 

Lark Lights KFSP. 

Eve Lights Slim 120’s Menthol 120FMHP. 

Players Menthol KFMHP.. 

Dave's Lights KFHP.. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Summit Lights 100's IOOFSP. 

Winston Select Lights KFSP. 

Summit Lights Menthol KFMSP... 


" Tar " 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

10.0 ± 0.2 

0,65 ± 0.02 

10.0 ± 0.3 

0.75 ± 0.02 

10.1 ± 0.2 

0.71 ± 0.02 

10.1 ± 0.2 

0.64 ± 0.02 

10.1 ± 0.2 

0.83 ± 0.01 

10.1 ± 0.2 

0.87 ± 0.02 

10.1 ± 0.1 

0.79 ± 0.01 

10.1 ± 0.2 

0.82 ± 0.01 

10.1 ± 0.2 

0.78 ± 0.02 

10.1 ± 0.2 

0.71 ± 0.01 

10.1 ± 0.2 

0.80 ± 0.01 

10.2 ± 0.2 

0.77 ± 0.02 

10.2 ± 0.2 

0.74 ± 0.01 

10.2 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

10.2 ± 0.2 

0.75 ± 0.02 

10.2 ± 0.2 

0.71 ± 0.02 

10.2 ± 0.2 

0.70 ± 0.01 

10.2 ± 0.2 

0.75 ± 0.01 

10.2 ± 0.3 

0.77 ± 0.03 

10.2 ± 0.2 

0.71 ± 0.01 

10.2 ± 0.2 

0.73 ± 0.02 

10.3 ± 0.1 

0.83 ± 0 . 0 ! 

10.3 ± 0.3 

0,75 ± 0.02 

10.3 ± 0.1 

0.84 ± 0.01 

10.3 ± 0.2 

0.83 ± 0.02 

10.3 ± 0.2 

0.83 ± 0.01 

10.3 ± 0.1 

0.80 ± 0.01 

10.3 ± 0.2 

0.72 ± 0.01 

10.4 ± 0.3 

0.89 ± 0.02 

10.4 ± 0.3 

0.82 ± 0.02 

10.5 ± 0.2 

0.82 ± 0.01 

10.5 ± 0.2 

0.72 ± 0,01 

10.5 ± 0.3 

0.78 ± 0.02 

10.5 ± 0.1 

0.74 ± 0.01 

10.5 ± 0.2 

0.85 ± 0.01 

10.5 ± 0.3 

0.74 ± 0.02 

10.5 ± 0.2 

0.76 ± 0.02 

10.5 ± 0.4 

0.79 ± 0.03 

10.6 ± 0.2 

0.83 ± 0.02 

10.6 ± 0.2 

0.72 ± 0.01 

10.7 ± 0.2 

0.90 ± 0.01 

10.7 ± 0.3 

0.90 ± 0.02 

10.7 ± 0.1 

0.79 x 0.02 

10.7 ± 0.2 

0 86 ± 0.02 

10,7 ± 0.3 

0 . 8.3 ± 0.02 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


CO 

mg/cig 

16.0 ± 0.5 

13.1 ± 0.2 

12.3 ± 0.3 

16.4 ± 0.5 

13.6 ± 0.4 
11.3 ± 0.3 
11.3 ± 0.2 

9.9 ± 0.2 
11.3 ± 0.2 
13.0 ± 0.3 

11.3 ± 0.2 

13.2 ± 0.2 

13.1 ± 0.2 

13.4 ± 0.3 

11.7 ± 0.2 

12.3 ± 0.2 

12.8 ± 0.2 

13.6 ± 0.2 

12.3 ± 0.2 

14.5 ± 0.3 

13.9 ± 0.3 

12.2 ± 0.2 

13.7 ± 0.3 

10.8 ± 0.2 
12.0 ± 0.3 
12.0 ± 0.3 

11.4 ± 0.1 
12.8 ± 0.2 
11.1 ± 0.2 

10.7 ± 0.2 

11.7 ± 0,2 
13.0 ± 0.2 

10.9 ± 0.3 
14.0 ± 0.2 
12.0 ± 0.2 

14.3 ± 0.7 

10.3 ± 0.2 

10.7 ± 0.4 

10.3 ± 0.2 

13.3 ± 0.3 
10.1 ± 0.2 

10.3 ± 0.3 
13.0 ± 0.2 

12.9 ± 0.3 

11.4 ± 0.3 


PM3001014247 
















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand 

Montclair Lights KFSP. 

Gitanes Blondes Milds KFHP. 

Winston Lights KFHP... 

Hogshead Wide Lights KFHP. 

Doral Lights 100’s 100FHP. 

Malibu Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Camel Lights KFHP. 

Jumbo Wides Lights KFHP. 

Silva Thins Filters 100FHP. 

Camel Wides Lights KFHP.. 

Camel Special Lights KFSP................ 

Carolina Gold Lights KFSP. 

Salem Lights 100’s Custom Case 100FMHP. 

Montclair Lights 100’s Menthol 100FMSP. 

Players KFHP.. 

Montclair Lights Menthol KFMSP.. 

Camel Lights KFSP. 

Marlboro Medium KFHP. 

Kent KFHP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Chesterfield Filter Lights KFSP. 

Style Lights 100's 100FHP.-. 

Lark Lights 100's 100FSP. 

Pall Mall Lights 100's 100FSP. 

American Lights KFSP. 

Special 10's Lights KFHP. 

More White Lights 120s 120FSP. 

Newport Stripes Lights 100s Menthol 100FMHP. 

Montclair Lights KFHP. 

Style Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Montclair Lights 100's 100FSP. 

Style Lights 100's 100FSP. 

Viceroy Lights 100's 100FSP.. 

Newport Stripes Lights 100s 100FHP. 

Capri Super Slims Lights I20's Menthol I20FMHP 

Style Lights 100’s Menthol 100FMSP. 

American Lights 100's 100FSP. 

Satin I00FSP. 

Parliament Lights 100’s 100FSP. 

Satin Menthol 100FMSP.. 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP. 

Marlboro Medium KFSP. 

Misty Lights Slims 120’s 120FHP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Kool Milds KFMHP. 
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" Tar " " Nicotine " 
mg/cig mg/cig 


10.8 

± 

0.1 

0.85 

zt 

0.01 

10.8 


0.2 

0.95 

± 

0.02 

10.9 

± 

0.2 

0.87 


0.01 

10.9 

± 

0.2 

0.91 

± 

0.01 

11.0 

± 

0.2 

0.74 

i: 

0.02 

11.0 

± 

0.1 

0.92 


0.02 

11.0 

± 

0.2 

0.88 

± 

0.01 

11.0 

± 

0.3 

0.92 

± 

0.02 

11.0 

± 

0.2 

0.88 

± 

0.02 

11.1 

dr 

0.3 

0.90 

± 

0.02 

11.1 

dt 

0.3 

0.89 

± 

0.02 

11.1 


0.2 

0.91 

± 

0.02 

11.2 


0.2 

0.94 

± 

0.02 

11.2 

± 

0.2 

0.94 

± 

0.03 

11.2 

± 

0.2 

0.86 


0.02 

11.2 

± 

0.2 

0.89 

± 

0.02 

11.2 

± 

0.2 

0.90 

± 

0.02 

11.3 

i 

0.2 

0.85 

± 

0.01 

11.3 

± 

0.2 

0.84 

± 

0.02 

11.3 

± 

0.3 

0.91 

± 

0.01 

11.4 

± 

0.2 

1.07 

± 

0.02 

11.4 

± 

0.1 

0.92 

± 

0.01 

11.4 


0.3 

0.83 


0.02 

11.5 

± 

0.2 

0.94 

± 

0,02 

11.5 


0.1 

0.92 


0.01 

11.5 

± 

0.2 

0.92 

it 

0.02 

11.5 

± 

0.3 

0.95 

4 

0,02 

11.5 

db 

0.2 

0.91 


0,02 

11.5 


0.2 

0.90 

± 

0.01 

11.6 

± 

0.2 

0.93 

± 

0.02 

11.6 

± 

0.2 

0.94 

± 

0.02 

11.6 


0.2 

0.94 

± 

0.02 

11.7 

± 

0.2 

0.96 

± 

0.01 

11.7 


0.2 

0.95 

± 

0.02 

11.7 

± 

0.2 

0.92 


0.02 

11.7 

± 

0.2 

0.92 

± 

0.01 

11.7 

± 

0.2 

0.95 

db 

0.02 

11.7 

-4- 

0.2 

0.98 

± 

0.02 

11.7 

± 

0.2 

0.98 

± 

0.02 

11.8 

± 

0.2 

0.97 

± 

0.02 

11.8 

i 

0.2 

1.03 


0.02 

11.8 

± 

0.3 

0.88 

± 

0.02 

11.8 

i 

0.2 

1.01 

± 

0.02 

11.9 


0.2 

0.93 


0.01 

11.9 

rt 

0.2 

0.99 

db 

0.02 
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CO 

mg/cig 

11.2 ± 0.2 
10.6 ± 0.2 
11.9 ± 0.3 

11.4 ± 0.2 

13.8 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 
12.1 ± 0 2 

11.7 ± 0.3 

10.5 db 0.3 

12.2 ± 0.3 

13.5 ± 0.3 

13.4 ± 0.3 

11.4 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 
11.1 ± 0.2 

12.5 ± 0.3 

11.5 ± 0.2 

11.9 ± 0.2 
11.2 ± 0.3 

9.3 ± 0.2 

14.1 ± 0.4 

12.2 ± 0.4 
12,0 ± 0.2 

11.8 ± 0.2 
11.9 ± 0.2 

15.4 ± 0.3 

14.1 dt 0.3 
11.9 ± 0.3 

14.2 ± 0.2 

12.5 ± 0.2 

14.2 ± 0.3 
12.0 ± 0.2 

14.3 ± 0.3 
7.2 ± 0.1 

14.3 ± 0.2 

12.7 ± 0.3 

13.8 ± 0.2 

12.8 ± 0.2 

14.5 ± 0.3 
15.7 ± 0.3 

12.6 ± 0.3 
11.0 ± 0.3 
15.0 ± 0.3 

10.7 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand 

Special 10's Lights 100's 100FHP. 

Misty Lights Slims 120's Menthol 120FMHP. 

Kent KFSP. 

Doral Full Flavor 100's 100FSP. 

Marlboro Medium 100's 100FSP. 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

Special 10's Milds 100's Menthol 100FMHP. 

Doral Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Marlboro Medium 100’s 100FHP. 

Monarch 100's 100FSP. 

Doral Full Flavor 100’s 100FHP. 

Best Value Full Flavor 100's 100FSP. 

Covington Filters KFSP. 

Players 100's Menthol 100FMHP.. 

Sterling 100's 100FSP. 

Best Value Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Kent 100s 100FSP.. 

Players 100's 100FHP. : . 

More 120s Menthol 120FMSP. 

Harley Davidson Full Flavor KFHP. 

Century 25's KFSP. 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP;. 

More 120s 120FSP. 

Craven A KFHP. 

Sterling 100's Menthol 100FMSP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's Menthol 100FMSP 

Capri Super Slims Lights 120's 120FHP. 

Dunhill International 100FHP(red pack). 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 

Monarch 100's Menthol 100FMSP. 

Doral Full Flavor KFSP. 

Tareyton 100's 100FSP. 

Doral Full Flavor KFHP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FHP. 

Bucks Filter KFSP. 

Century 25's 100's 100FSP. 

Lark Filters KFSP. 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP. 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP. 

Harley Davidson Full Flavor KFSP. 

Magna KFSP. 

St. Moritz Menthol 100FMSP. 

Tareyton KFSP. 

Monarch Menthol KFMSP. 

Best Value Full Flavor KFSP. 
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" Tar ” 

mg/cig 

" Nicotine " 

mg/cig 

12.0 * 0.2 

lS .99 ± 0.02 

12.0 * 0.3 

1.03 * 0.02 

12.1 * 0.2 

0.87 * 0.01 

12.2* 0.2 

0.79 * 0.02 

12.2 ± 0.1 

0.97 * 0.01 

12.3 ± 0.2 

1.01 * 0.01 

12.3 ± 0.2 

0 98 ± 0.01 

12.3 * 0.2 

0.79* 0.01 

12.5 ± 0.2 

0.96* 0.01 

12.7 ± 0.3 

0.75* 0.02 

12.7 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

12.8* 0.2 

0.75 * 0.02 

12.8 * 0.2 

0.62* 0.01 

12.8 ± 0.3 

0.98 * 0.02 

12.9* 0.2 

0.78* 0.01 

12.9* 0.2 

0.79* 0.01 

13.0* 0.2 

0.96* 0.02 

13 .0 ± 0.3 

0.99* 0.02 

13.1 ± 0.3 

1.12* 0.03 

13.1 ± 0.2 

0.88* 0.01 

13.1 ± 0.3 

0.69 * 0.02 

13.1* 0.2 

0.95 * 0.02 

13.2* 0.4 

1.07* 0.03 

13.2* 0.2 

1.27* 0.02 

13.2* 0.2 

0.80 * 0.02 

13.3* 0.2 

0.93 * 0.02 

13.3 * 0,2 

1,06 * 0.02 

13.3 * 0.3 

1.25* 0.03 

13.4 * 0.2 

1.01 * 0.02 

13.4* 0.2 

0.81 * 0.02 

13.5* 0.2 

0.82* 0.01 

13.5 * 0.2 

0.97 * 0.02 

13.6* 0.2 

0.82 * 0.01 

13.6* 0.3 

0.83 * 0.01 

13.6 * 0.2 

0.96 * 0.02 

13.6* 0.3 

0.81 * 0.02 

13.6 ± 0.4 

0.93 * 0.03 

13.7 * 0.3 

0.81 * 0.02 

13.7 * 0.2 

0.99 * 0.02 

13.7* 0.2 

0.94 * 0.01 

13.7* 0.2 

0.78* 0.01 

13.7* 0.2 

0.95 * 0.02 

13.8 * 0.3 

0.95 * 0.02 

13.8 * 0.3 

0.77* 0.01 

13.9* 0.2 

0.80* 0.01 
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CO 

mg/tig 

12.6 * 0.2 

10.7 ± 0.3 

12.8 ± 0.2 

16.6 ± 0.4 

12.6 ± 0.2 

12.3 * 0.2 

13.3 * 0,3 
16.5 ± 0.3 
12.7* 0.2 

16.7 ± 0.4 

16.3 * 0.3 

16.8 ± 0.3 

16.3 * 0.3 

12.8 ± 0.2 
17.3* 0.3 
16.8 * 0.2 

13.4 ± 0.2 
13.1* 0.3 
18.9 ± 0.4 

14.4 * 0.2 

15.5 * 0.2 
12.2 ± 0.2 

19.7 ± 0.6 

12.6 ± 0.2 

17.3 ± 0.3 

13.8 ± 0.2 
9.1 * 0.2 

12.4 * 0.3 

13.4 * 0.3 

17.2 ± 0.2 

16.1 * 0.3 

15.8 * 0.2 

15.3 ± 0.3 
15.8 ± 0.3 

12.4 ± 0.2 

16.4 ± 0.3 
14.3 ± 0.3 
16.0 ± 0.3 
12.6 ± 0.2 
15.0 ± 0.2 
16.0 ± 0 3 
13.0 ± 0.2 

14.2 ± 0.3 
16.1 ± 0.3 

16.3 * 0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand 

Saratoga 120's Menthol 120FMHP. 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 

Covington Filter 100's 100FSP. 

Prime Full Flavor KFHP. 

Saratoga 120's 120FHP. 

Old Gold Filters KFHP. 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP. 

Misty Full Flavor Slims Menthol 100FMHP. 

Lark Filters 100's 100FSP. 

Monarch Full Flavor KFSP. 

Pyramid Full Flavor KFSP. 

Private Stock Full Flavor KFHP. 

Summit Full Flavor 100's 100FSP... 

Pall Mall Gold 100's 100FSP. 

Monarch Full Flavor KFHP. 

Old Gold Filter 100's 100FSP. 

L & M KFSP. 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP. 

Gauloises Blondes KFHP. 

Virginia Slims 100FSP.. 

Misty Full Flavor Slims 10OFHP... 

Virginia Slims Lights 120's Menthol 120FMHP. 

Raleigh Extra 100's 100FSP. 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP. 

Private Stock Full Flavor 100's Menthol 100FMSP 

Prime Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

L & M KFHP. 

Monarch Menthol KFMHP. 

Salem Preferred 100's 100FMSP. 

Viceroy KFHP. 

Harley Davidson Full Flavor 100‘s 100FSP. 

Magna KFHP... 

Viceroy KFSP. 

Benson & Hedges KFHP. 

Summit Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Philip Morris International Menthol 100FMHP. 

Virginia Slims Menthol 100FMSP. 

Prime Full Flavor 100's 100FSP. 

Covington Filters Menthol KFMSP. 

GPC-Approvcd Full Flavor KFHP. 

Private Stock Full Flavor 100's 100FSP. 

GPC-Approved Full Flavor Menthol KFMSP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Dunhill Menthol lOOFMHPfgrccn pack). 

Bristol Full Flavor 100's 100FSP. 
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"Tar" "Nicotine" 


mg/cig mg/cig 


14.0 4 0.3 

F.09 4 0.02 

14.0 4 0.2 

1.00 4 0.02 

14.0 4 0.2 

0.68 4 0.01 

14.1 4 0.2 

0.98 ± 0.02 

14,1 ± 0.2 

1.08 ± 0.02 

14.1 ± 0.3 

1.03 4 0.02 

14.2 ± 0.3 

0.82 4 0.01 

14.2 ± 0.2 

1.084 0.02 

14.3 4 0.2 

1.054 0.01 

14.3 ± 0.2 

0.81 4 0.01 

14.3 4 0.3 

0.72 ± 0.02 

14.3 ± 0.2 

0.98 4 0.01 

14.3 ± 0.2 

0.88 4 0.02 

14.3 4 0.2 

1.09 4 0.02 

14.3 4 0.3 

0.79 4 0.01 

14.3 4 0.2 

1.09 4 0.02 

14.4 4 0.4 

0.84 4 0.02 

14.4 4 0.3 

1.10 4 0.02 

14.4 ± 0.2 

0.96 4 0.01 

14.4 4 0.3 

1.08 4 0.02 

14.4 4 0.3 

1.08 4 0.02 

14.4 4 0.2 

1.10 4 0.02 

14.4 4 0.2 

0.89 ± 0,02 

14.4 4 0.3 

0.73 4 0.02 

14.5 ± 0.2 

1.07 4 0.02 

14.5 4 0.2 

1.04 4 0.01 

14.5 4 0.6 

0.86 ± 0.02 

14.5 4 0.2 

0.81 4 0.01 

14.5 ± 0.2 

1.14 4 0.02 

14.6± 0.2 

1.10 4 0.02 

14.6 4 0.2 

1.04 4 0.02 

14.6 4 0.3 

0.80 4 0.01 

14.6 4 0.2 

1.12 4 0.02 

14.7 4 0.3 

1.05 4 0.02 

14.7 4 0.1 

1.07 4 0.01 

14.7 4 0.3 

1.12 4 0.02 

14.8 ± 0.3 

1.1I ± 0.02 

14.8 4 0.2 

0.89 ± 0.01 

14.8 4 0.3 

0.76 4 0.02 

14.8± 0.3 

0.87 4 0.02 

14.9 4 0.2 

0.94 ± 0.02 

14.9 4 0.3 

0.96 4 0.01 

15,0 4 0.2 

1.10 4 0.01 

15 0 4 0.3 

1.27 4 0.03 

15.1 4 0.3 

0.98 4 0.02 
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CO 

mg/cig 

13.9 4 0.3 
13.0 ± 0.2 
22.0 ± 0.4 

13.7 ± 0.3 

14.3 4 0.3 

15.8 ± 0.4 

15.8 4 0.3 

12.8 ± 0.2 

15.4 4 0.3 
16.1 4 0.2 

18.6 ± 0.5 

13.9 ± 0.2 
16.0 ± 0.2 

14.4 ± 0.2 

16.1 ± 0.3 

18.1 ± 0.3 
16.0 4 0.7 

14.4 ± 0.3 

14.6 4 0.3 

12.5 4 0.3 

13.2 ± 0.2 

14.3 ± 0.3 

16.1 ± 0.3 

18.9 4 0.5 

14.2 4 0.3 

14.4 4 0.3 

15.9 ± 1.0 

16.1 4 0.2 

15.8 ± 0.2 

12.8 ± 0.3 
15.0 4 0.2 

16.2 ± 0.3 

12.8 ± 0.3 
13.0 ± 0.3 

14.8 4 0.2 
13.9± 0.2 

12.8 4 0.3 

17.2 ± 0.1 

17.2 4 0.3 

14.8 4 0.2 

16.3 4 0.4 

13.4 4 0.2 

16.4 ± 0.3 

17.6 4 0.3 

16.9 4 0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FSP. 

. 15.1 

± 

0.2 

0!92 

± 

0.02 

16.7 

dr 

0.3 

Riviera KFMSP... 

. 15.1 

± 

0.3 

1.09 

± 

0.02 

13.3 

± 

0.3 

Raleigh Extra KFSP. 

. 15.2 

± 

0.3 

0.90 

± 

0.02 

15.1 

± 

0.3 

Benson & Hedges 100's Menthol 100FMSP. 

. 15.3 

± 

0.3 

1.14 

± 

0.02 

14.6 

± 

0.2 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

. 15.3 

± 

0.3 

1.13 

dr 

0.02 

13.3 

dr 

0.3 

Summit Full Flavor KFHP. 

. 15.3 

± 

0.4 

1.12 

± 

0.02 

13.6 

± 

0.5 

Cambridge Full Flavor 100's 100FSP.. 

. 15.3 


0.3 

0.98 

dr 

0.02 

17.6 

rfc 

0 3 

Benson & Hedges 100’s 100FHP,..,.. 

. 15.3 

± 

0.2 

1,15 

± 

0.02 

14.7 

rb 

0,3 

Montclair Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

. 15.3 

± 

0.2 

1.13 

± 

0.01 

14.7 

± 

0.4 

Prime Full Flavor KFSP. 

. 15.3 

dr 

0.2 

0.96 

± 

0.02 

14.8 

dr 

0.3 

Basic 100's Menthol 100FMSP. 

. 15.3 

db 

0.2 

1.01 

± 

0.02 

17.4 

± 

0.3 

Private Stock Full Flavor KFSP. 

. 15.4 

dr 

0.3 

0.89 

± 

0.02 

15.4 

d: 

0.2 

Richland 20's KFSP. 

. 15.4 

± 

0.2 

1.15 

d: 

0.02 

13.4 

± 

0.2 

Marlboro 100's (gold package) 100FSP.. 

. 15.4 

± 

0.2 

1.16 

± 

0.02 

14.5 

± 

0.2 

Special 10's Full Flavor KFHP. 

. 15.4 

± 

0.2 

1.16 

± 

0.02 

12.8 

db 

0.2 

Marlboro 100's (gold package) 100FHP.. 

. 15.4 

dr 

0.2 

1.16 

dr 

0.02 

14.8 

dr 

0.3 

Pyramid Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

. 15.5 

± 

0.2 

0.81 

db 

0.02 

22.1 

tfc 

0.4 

Richland 20's Menthol KFMSP.. 

. 15.5 

dr 

0.2 

1.10 

dr 

0.01 

13.7 

± 

0.3 

Kool 100's 100FMHP.'.. 

. 15.5 


0.2 

1.18 

d: 

0.02 

14.4 

dr 

0.2 

Winston Select 100's 100FHP. 

. 15.5 

± 

0.2 

■ 1.27 

± 

0.02 

15.1 

i 

0.3 

Marlboro IOO's (red package) 100FSP. 

. 15.5 

dr 

0.3 

1.17 

dr 

0.02 

14.9 

rb 

0.3 

Cambridge Full Flavor KFSP..:. 

. 15.5 

± 

0.3 

0.95 

± 

0.02 

16.1 

± 

0.4 

Pyramid Full Flavor 100's 100FSP. 

. 15.5 

± 

0.2 

0.82 

± 

0.01 

22.2 

rb 

0.6 

Summit Full Flavor KFSP. 

. 15.5 

± 

0.2 

0.90 

Jr 

0.01 

15.2 

± 

0.2 

Philip Morris International 100FHP. 

. 15.5 

dr 

0.2 

1.18 

± 

0.02 

14.2 

± 

0.3 

Basic Filter 100's 100FSP.. 

. 15.6 

± 

0.2 

1.00 

dr 

0.01 

17.6 

± 

0.3 

Newport KFMHP..... 

. 15.6 

± 

0.3 

1.08 

± 

0.02 

15.7 

d; 

0.3 

Marlboro KFHP. 

. 15.6 

± 

0.3 

1.08 

± 

0.02 

13.9 

± 

0.3 

Dave's Filter KFHP. 

. 15.6 

± 

0.3 

0.99 

± 

0.02 

15.6 

± 

0.3 

Alpine 100's 100FMSP. 

. 15.6 


0.2 

1.13 

± 

0.01 

14.3 

± 

0.3 

Basic Menthol KFMSP. 

. 15.6 

± 

0.2 

0.98 

± 

0.02 

15.4 

± 

0.2 

GPC-Approved Full Flavor KFSP. 

. 15.6 

± 

0.3 

0.89 

± 

0.02 

15.5 

dr 

0.3 

Bee KFHP. 

. 15.6 

± 

0.2 

1.21 

± 

0.02 

14.1 

± 

0.2 

Montclair Full Flavor KFHP. 

. 15.6 

dr 

0.3 

1.10 

rfc 

0.02 

14.0 

dr 

0.2 

Benson & Hedges IOO's Menthol 100FMHP. 

. 15.6 

dr 

0.3 

1.16 

dr 

0.03 

14.8 

dr 

0.3 

Marlboro Menthol KFMSP. 

. 15.6 

± 

0.2 

1.09 

± 

0.02 

14.1 

± 

0.2 

Marlboro 25's KFSP. 

.. 15.7 

dr 

0.2 

1.13 

dr 

0.02 

14.6 

rb 

0.2 

Basic Filters KFSP... 

15.7 

± 

0.3 

0.97 

± 

0.02 

16.1 

dr 

0.2 

Bristol Full Flavor KFSP. 

Winston Select 100's 100FSP. 

Raleigh KFSP. 

Marlboro IOO's (red package) 100FHP.. 

Benson & Hedges IOO's 100FSP. 

Alpine KFMSP.... 

Marlboro KFSP. 

. 15.7 ±0.3 

. 15.7 ±0.2 

. 15.7 ±0.3 

. 15.7 ±0.3 

. 15.7 ±0.3 

. 15.7 ±0.2 

. 15.8 ±0.4 

1.01 ± 0.03 

1.27 ± 0.02 
0.93 ± 0.02 
1.17 ± 0.02 

1.17 ± 0.02 

1.05 ± 0.02 
1.11 ± 0.02 

15.6 ± 0.3 

15.4 ± 0.2 
14.8 ± 0.4 

14.5 ± 0.3 
14.8 ± 0.3 

14.8 ± 0.3 

14.6 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand 

Winston Select KFSP. 

Carolina Gold KFSP. 

Richland 20's 100's 100FSP. 

North Star KFHP. 

Pall Mall Red Filters 100‘s I00FSP. 

Winston Select KFHP. 

Winston KFSP. 

Raleigh 100's 100FSP. 

Marlboro Menthol KFMHP. 

Max 120s 120FSP. 

Alpine KFMHP. 

Camel Filters 99 10 r FHP. 

Politix KFHP. 

Max 120s Menthol 120FMSP. 

Viceroy 100's 100FSP. 

Richland 20's 100's Menthol 100FMSP. 

Riviera 100's 100FMSP. 

American Full Flavor 100's 100FSP. 

Winston 100's 100FSP. 

Kool Filters Menthol KFMHP. 

Salem 100‘s 100FMSP. 

Kool Filter Kings KFMSP.. 

Camel Filters 100's 100FSP. 

Montclair Full Flavor KFSP. 

Winston KFHP.... 

American Full Flavor KFSP. 

Camel Wides KFHP. 

Kool Super Longs 100's 100FMSP. 

Hogshead Wide Full Flavor KFHP. 

Newport 10's KFMSP... 

Salem KFMSP. 

Montclair Full Flavor 100's 100FSP. 

Jumbo Wides KFHP. 

Camel Filters KFHP. 

Newport 25s KFMSP. 

Newport KFMSP. 

Special 10'sFull Flavor 100's I00FHP. 

Camel Filters KFSP.. 

Carolina Gold Menthol KFMSP. 

Picayune RNFSP. 

Tall 120s Menthol 120FMSP. 

Newport 10‘s 100's I00FMSP. 

Newport 100‘s 100FMHP. 

Newport 100‘s 100FMSP. 

Tall 120s I20FSP. 
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"Tar” "Nicotine" 
mg/cig mg/ cig 

K18± 0.02 


15.8 

£ 

0.3 

15.8 

£ 

0.2 

15.9 

£ 

0.2 

15.9 

£ 

0.3 

15.9 

£ 

0.3 

15.9 

± 

0.3 

15.9 

£ 

0.2 

15.9 

£ 

0.3 

16.0 

£ 

0.3 

16.0 

£ 

0.3 

16.0 

£ 

0.3 

16.0 

£ 

0.2 

16.1 

£ 

0.2 

16.1 

£ 

0.3 

16.1 

£ 

0.2 

16.1 

£ 

0.2 

16.2 

£ 

0.3 

16.3 

£ 

0.3 

16.3 

£ 

0.2 

16.3 

£ 

0.4 

16.4 

£ 

0.2 

16.4 

£ 

0.2 

16.4 

£ 

0.3 

16.5 

£ 

0.3 

16.5 

£ 

0.3 

16.5 

£ 

0.3 

16.6 

£ 

0.2 

16.7 

£ 

0.2 

16.7 

£ 

0.2 

16.7 

£ 

0.3 

16.7 

£ 

0.2 

16.7 

£ 

0.2 

16.8 

£ 

0.3 

16.8 

£ 

0.3 

16.8 

£ 

0.3 

16.9 

± 

0.3 

17.0 

£ 

0.2 

17.0 

£ 

0.3 

17.2 

£ 

0.2 

17.2 

£ 

0.3 

18.1 

£ 

0.4 

IS.2 

£ 

0.2 

18.3 

£ 

0.3 

18.5 

£ 

0.2 

18.6 

£ 

0.2 


1.20 

£ 

0.02 

1.20 

£ 

0.02 

1.17 

£ 

0.02 

1.18 

£ 

0.02 

1.19 

£ 

0.02 

1.13 

£ 

0.02 

1.02 


0.02 

1.10 

4- 

0.02 

1.27 

£ 

0.02 

1.05 

£ 

0.02 

1.14 

£ 

0.01 

US 

£ 

0.02 

1.26 

£ 

0.02 

1.20 

£ 

0.02 

1.25 

£ 

0.02 

1.19 

£ 

0.02 

1.21 

4. 

0.02 

1.20 

£ 

0,02 

1.19 

£ 

0.03 

1.26 

£ 

0.02 

1.19 

£ 

0.02 

1.21 

£ 

0.02 

1.20 

£ 

0.02 

1.13 

£ 

0.03 

1.21 

£ 

0.02 

1.17 

£ 

0.02 

1.31 

£ 

0.03 

1.20 

£ 

0.02 

1.18 

£ 

0.02 

1.15 

£ 

0.02 

1.25 

£ 

0.02 

1.22 

£ 

0.02 

1.13 

£ 

0.02 

1.21 

£ 

0.02 

1.20 

± 

0.03 

1.29 

£ 

0.02 

1.16 

£ 

0.02 

1.26 

£ 

0.02 

1.07 

£ 

0.02 

1.46 

£ 

0.03 

1.34 

£ 

0.02 

1.34 

£ 

0.02 

1.35 

£ 

0.02 

1.40 

£ 

0.02 
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CO 

mg/cig 

15.4 ± 0.3 
14.7 ± 0.2 
15.1 ± 0.2 

16.4 ± 0.3 

14.7 ± 0.3 
16.6 ± 0.3 

15.4 ± 0.2 

15.1 ± 0,3 

14.3 ± 0.3 

16.6 ± 0.4 

15.2 ± 0.2 

17.8 ± 0.3 

16.7 ± 0.4 

16.6 ± 0.3 

15.4 ± 0.2 

14.4 ± 0.2 
16.0 ± 0.3 

15.4 ± 0.2 

17.5 ± 0.2 

14.5 ± 0.3 
18.0 ± 0.3 

14.7 ± 0.3 

18.2 ± 0.3 
14.4 ± 0.3 

16.3 ± 0.3 

14.8 ± 0.2 

18.6 ± 0.3 

15.4 ± 0.3 

18.3 ± 0.3 

17.5 ± 0.3 

17.7 ± 0.3 

15.7 ± 0.3 

18.7 ± 0.3 

16.9 ± 0.3 

16.7 ± 0.2 

17.1 ± 0.3 

15.8 ± 0.3 

18.8 ± 0.4 

16.6 ± 0.2 

13.8 ± 0.4 
16.7 ± 0.3 

18.4 ± 0.2 

18.6 ± 0.3 

18.7 ± 0.3 

19.1 ± 0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand 


Kool Non-Filter RNFMSP. 


"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

18.6 £ 0.2 

1/39 4: 0.02 

18.7 ± 0.2 

19.2 £ 0.4 

1.08 £ 0.02 

13.5 ± 0.4 

19.2 ± 0.3 

1.01 ± 0.02 

16.3 ± 0.3 

19.4 ± 0.5 

1.33 ± 0.04 

11.8 ± 0.4 

19.5 ± 0.3 

1.54 ± 0.03 

15.4 ± 0,2 

19.8 ± 0.4 

1.05 4- 0.03 

16.9 £ 0.3 

20.8 £ 0.3 

1.10 £ 0.02 

16.9 £ 0.3 

20.8 £ 0,3 

1.13 ± 0.02 

13.7 £ 0.3 

21.1 ± 0.4 

1.15 £ 0.02 

13.7 ± 0.3 

21.3 ± 0.3 

1.18 ± 0.02 

13.8 ± 0.3 

21.5 ± 0.3 

1.16 £ 0.02 

14.2 ± 0.3 

21.8 £ 0.3 

1.19 ± 0.02 

14.4 ± 0.3 

22.6 ± 0.5 

1.43 ± 0.03 

12.8 £ 0.3 

23.2 ± 0.4 

1.45 ± 0.02 

15,9 £ 0.3 

23.7 £ 0.4 

1.65 ± 0.04 

13.7 £ 0.3 

23.7 £ 0.3 

1.45 ± 0.03 

16.0 £ 0.2 

23.8 £ 0.5 

1.30 ± 0.03 

17.5 ± 0.4 

24.0 ± 0.5 

1.31 ± 0.03 

17.6 £ 0.5 

24.0 £ 0.5 

1.73 ± 0.04 

16.4 £ 0.4 

24.8 £ 0.5 

1.54 ± 0.03 

17.2 £ 0.4 

24.9 ± 0.3 

1.98 ± 0.03 

14.7 £ 0.2 

25.3 £ 0.4 

1.67 ± 0.04 

17.5 ± 0.4 

25.4 £ 0.3 

1.57 ± 0.03 

17.0 £ 0.3 

26.3 ± 0.4 

1.67 ± 0.02 

15.0 £ 0.3 

26.6 ± 0.4 

1.70 ± 0.02 

15.2 ± 0.3 

27.4 £ 0.3 

1.78 ± 0.03 

15.3 £ 0.3 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand 

Carlton Ultra KFHP.. 

Now KFHP. 

Now 100s 100FHP. 

Carlton KFSP. 

Merit Ultima KFHP.. 

Carlton 100's Menthol 100FMHP.. 

Merit Ultima KFSP. 

Now Menthol KFMSP. 

Bristol Lowest KFSP. 

Carlton 100's 100FHP. 

Carlton Menthol KFMSP. 

Carlton 83 KFHP. 

Now KFSP. 

Cambridge Lowest KFSP. 

Carlton 100's 100FSP. 

Carlton 100's Menthol 100FMSP. 

Merit Ultima 100's 100FHP. 

Merit Ultima 100's 100FSP. 

Now 100s Menthol 100FMSP.. 

Bristol Lowest 100's 100FSP. 

Now 100s 100FSP. 

Cambridge Lowest 100's 100FSP....-. 

Best Value Ultra Light KFSP. 

Monarch Ultra Lights KFSP. 

Sterling Ultra Lights 100's 100FSP. 

Covington Ultra Lights 100's 100FSP.... 

Monarch Ultra Lights 100's 100FSP. 

Doral Ultra Lights KFSP. 

Best Value Ultra Light 100's 100FSP. 

Sterling Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP... 

Kent III Ultra Lights KFSP. 

Doral Ultra Lights 100's 100FSP. 

Triumph KFSP... 

Pyramid Ultra Lights 100's 100FSP. 

Eve Ultra Lights Slim 120's 120FHP. 

Private Stock Ultra Lights 100's 100FSP.. 

Raleigh Extra Ultra Lights 100's 100FSP. 

True KFHP. 

Triumph Menthol KFMSP. 

Summit Ultra Lights 100's 100FSP. 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP. 

True KFSP. 

True Menthol KFMSP. 

Winston Ultra Lights 100's 100FSP. 

Eve Ultra Lights Slim 120's Menthol 120FMHP 

Draft Report 1/97 


"Nicotine" "Tar" CO 


mg/cig mg/cig mg/cig 


0.05 



<? 0.5 



< 0.5 



0.05 



< 0.5 



< 0.5 



0.05 



< 0.5 



< 0.5 



0.10 

± 

0.01 

0.6 

db 

0.1 

1.2 

± 

0.1 

0.12 

± 

0.01 

0.9 

do 

0.1 

2.7 


0.1 

0.12 

± 

0.01 

0.9 

± 

0.1 

1.3 

± 

0.1 

0.12 

± 

0.01 

1.0 

do 

0.1 

2.7 

± 

0.1 

0.12 

± 

0.01 

0.9 

_L 

0.1 

19 

do 

0.1 

0.13 

± 

0.01 

0.8 

do 

0.1 

1.3 

± 

0.1 

0.13 

± 

0.01 

1.0 

± 

0.1 

1.3 

-L 

0.1 

0.13 

± 

0.01 

1.0 

± 

0.1 

1.6 

do 

0.1 

0.13 

± 

0.01 

1.0 

± 

0.1 

1.7 


0,1 

0.14 

± 

0.01 

1.0 

± 

0.1 

1.9 

± 

o.t 

0.16 

do 

0.01 

1.1 

do 

0.1 

1.6 

± 

0.1 

0.19 

± 

0.01 

1.6 

± 

0.1 

2.1 

± 

0.1 

0.19 

± 

0.01 

1.5 


0.1 

2.2 

± 

0.1 

0.19 

± 

0.01 

1.7 


0.1 

4.2 

± 

0.1 

0.20 

± 

0.01 

1.8 

± 

0.1 

4.3 

± 

0.2 

0.21 

± 

0.01 

1.8 

± 

0.1 

3.1 

i 

0.1 

0.23 

± 

0.01 

1.9 

± 

0.1 

3.0 

± 

0.1 

0.23 

-L. 

0.01 

2.0 

± 

0.1 

3.4 

± 

0.1 

0.24 

do 

0.01 

2.0 

do 

0.1 

3.0 


0.1 

0.31 

± 

0.01 

3.6 

db 

0.1 

5.6 

i 

0.2 

0.31 

± 

0.01 

3.7 

± 

0.1 

5.8 

± 

0.2 

0.33 

± 

0.01 

4.1 

± 

0.2 

7.5 

± 

0.3 

0.33 


0.01 

4.7 

_L 

0.1 

7.2 

do 

0.2 

0.34 

± 

0.01 

4.1 


0.1 

7.7 

± 

0.2 

0.35 

± 

0.01 

4.2 

± 

0.2 

6.4 

± 

0.2 

0.35 

± 

0.01 

4.2 

± 

0,1 

7.9 

± 

0.2 

0 36 


0.01 

4.4 

± 

0.1 

7.9 

i 

0.2 

0.36 

± 

0.01 

3.5 

do 

0.1 

4.3 


0,2 

0.36 

=b 

0.01 

4.5 

± 

0.2 

7.7 

± 

0.2 

0.38 

± 

0.01 

3.7 

do 

0.2 

4.4 

do 

0.2 

0.38 

± 

0.01 

5.0 

± 

0.2 

7.1 

i 

0.2 

0.39 

± 

0.02 

5.0 

do 

0.2 

4.6 

do 

0.1 

0.39 

do 

0.01 

4.7 

do 

0.1 

6.1 

do 

0.1 

0.40 

do 

0.01 

4.8 


0.1 

6.1 

± 

0.2 

0.40 

± 

0.01 

4.2 

do 

0.1 

5.0 

do 

0.1 

0.41 

± 

0.01 

4.0 

± 

0.1 

4.8 

± 

0.1 

0.41 

± 

0.01 

4.8 

± 

0.1 

6.0 


0.1 

0.41 


0.01 

5.2 

± 

0.2 

7.0 

± 

0.2 

0.41 

± 

0.01 

4.2 

± 

0.1 

4.7 

4- 

0.1 

0.41 

do 

0,01 

4.1 

± 

0 . 1 

4.6 

± 

0.1 

0.42 

i. 

0.01 

4.2 

± 

0.1 

6.7 

do 

0.2 

0.42 

± 

0.02 

5.1 

± 

0.1 

4.5 


0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand 

GPC-Approved Ultra Lights 100‘s 100FSP. 

Cambridge Ultra Low Tar 100's 100FSP. 

GPC-Approved Ultra Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Merit Ultra Lights KFSP. 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP. 

Salem Ultra Lights 100‘s 100FMSP. 

Salem Ultra Lights KFMSP.. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

Basic Ultra Lights 100's 100FSP. 

Camel Ultra Lights KFSP. 

Bristol Ultra Lights 100's 100FSP.:. 

Merit Ultra Lights KFHP. 

Winston Ultra Lights KFHP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FSP. 

Basic Ultra Lights KFSP. 

GPC-Approved Ultra Lights Menthol KFMSP. 

Marlboro Ultra Lights IOOFHP. 

Vantage Ultra Lights KFHP.,.......... 

Sterling Slim Lights IOO's IOOFHP. 

Camel Ultra Lights KFHP. 

Cartier Vendome Ultra Lights IOOFHP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Marlboro Ultra Lights KFHP.. 

Vantage Ultra Lights 100s IOOFHP. 

Sterling Slim Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Capri Super Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

Prime Ultra Lights 100's 100FSP. 

Kent III Ultra Lights 100s IOOFHP. 

Carlton I20's 120FSP. 

Misty Ultra Lights Slims Menthol 100FMHP. 

Virginia Slims Ultra Lights IOOFHP. 

Virginia Slims Ultra Lights Menthol 10QFMHP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's IOOFHP. 

Viceroy Ultra Lights IOO's 100FSP. 

Carlton 120's Menthol 120FMSP. 

Camel Ultra Lights 100's IOOFHP. 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Triumph 100s Menthol 100FMSP. 

Capri Super Slims Ultra Lights IOOFHP. 

Summit Ultra Lights KFSP. 

Virginia Slims Superslims Menthol 100FMHP. 

Century 25's Lights KFSP. 

Virginia Slims Superslims IOOFHP. 

Misty Ultra Lights Slims IOOFHP. 


"Nicotine” "Tar" 

mg/cig mg/cig 


0.43 


0.01 

* 5.2 

dr 

0.2 

0.43 


0.01 

5.1 

± 

0.1 

0.44 

± 

0.01 

4.7 

± 

0.1 

0.44 

±. 

0.01 

4.5 

± 

0.1 

0.44 

-a- 

0.01 

4.4 

± 

0.1 

0.44 

± 

0.01 

4.4 

± 

0.1 

0.44 


0.01 

4.7 

± 

0.1 

0.44 


0.01 

4.6 


0.2 

0.45 


0.01 

4.5 


0.1 

0.45 


0.01 

5.4 

U- 

0.2 

0.45 

it 

0.01 

4.6 


0.2 

0.45 

± 

0.01 

5.2 

i 

0.1 

0.46 

± 

0.01 

4.7 


0.1 

0.46 

± 

0.01 

5.0 

± 

0.2 

0.46 


0.01 

4.7 


0.2 

0.46 


0.01 

5.7 

± 

0.1 

0.46 

± 

0.01 

5.3 

± 

0.1 

0.46 

± 

0.01 

5.1 


0.1 

0.46 


0.01 

5.0 

± 

0.2 

0.47 

± 

0.01 

6.1 

± 

0.2 

0.47 


0.01 

5.1 

± 

0.1 

0.47 

± 

0.02 

4.0 

± 

0.1 

0.47 


0.01 

5.0 


0.2 

0.47 


0.01 

5.5 

± 

0.1 

0.47 

± 

0.01 

4.8 

d: 

0.1 

0.48 


0.01 

6.3 

± 

0.1 

0.48 


0.01 

5.2 

± 

0.2 

0.48 

i 

0.02 

5.4 

± 

0.1 

0.48 


0.01 

4.9 

± 

0.1 

0.48 

± 

0.01 

4.7 


0.1 

0.49 


0.02 

4.9 

± 

0.2 

0.49 

± 

0.01 

5.2 

=b 

0.1 

0.49 

± 

0.02 

5.4 

_L 

0.2 

0.49 


0.01 

5.3 

X 

0.2 

0.49 

± 

0.02 

5.1 

± 

0.2 

0.50 

± 

0.01 

4.8 

± 

0.1 

0.50 

± 

0.01 

5.3 

± 

0.2 

0.50 

± 

0.01 

5.4 

dr 

0.1 

0.51 


0.01 

5.0 

± 

0.1 

0.51 

i 

0.01 

5.5 


0.2 

0.51 


0.02 

5.4 

dr 

0.2 

0.51 

± 

0.01 

5.4 

-A- 

0.2 

0.51 

± 

0.01 

7.5 

± 

0.2 

0.51 

± 

0.02 

5.3 

± 

0.2 

0.51 

i 

0.01 

5.4 

X 

0.2 
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CO 

mg/cig 

6.6 ± 0.2 
7.7 ± 0.2 

5.6 ± 0.2 

6.6 ± 0.2 

5.7 ± 0.2 
5.4 * 0.1 
8.1 ± 0.2 

6.7 ± 0.2 

7.2 ± 0.2 
8.0 ± 0.2 
7.0 ± 0.2 

7.6 ± 0.2 

5.8 ± 0.1 

7.7 ± 0.3 

6.3 ± 0.2 
8.0 ± 0.2 

6.4 ± 0.2 

7.6 ± 0.1 

7.8 ± 0.2 

8.5 ± 0.3 
8.0 ± 0.2 

3.2 ± 0.1 

6.2 ± 0.2 

7.4 ± 0.2 

6.7 ± 0.2 

8.9 ± 0.3 

4.4 ± 0.2 

7.3 ± 0.2 

6.6 ± 0.2 
.3,7 ± 0.1 
4.9± 0.3 

5.6 ± 0.2 

5.9 ± 0.2 

6.5 ± 0.2 

5.5 ± 0.2 

3.7 ± 0.1 

7.5 ± 0.3 

8.4 ± 0.2 

6.4 ± 0.1 

4.6 ± 0.2 

6.8 ± 0.3 

4.7 ± 0.2 
11.8 ± 0.2 

4.7 ± 0.2 
5.3 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand 

"Nicotine" 

mg/cig 

"Tar" 

tng/dg 

CO 

mg/cig 

Merit Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 0.52 ±0.01 

*5.4 ± 0.1 

6.8 ± 0.1 

Merit Ultra Lights 100's 100FSP. 

. 0.52 ±0.01 

5.3 ± 0.1 

7.3 ± 0.2 

Tareyton Lights KFSP... 

0 52 ± 0 02 

5 8 ± 0 2 

5 9 ± 0 3 

Covington Lights IOO's 100FSP.. 

. 0.53 ±0.01 

8.6 ± 0.1 

15.2 ± 0.2 

Merit Ultra Lights 100's 100FHP. 

. 0.53 ± 0.01 

5.4 ± 0.1 

6.5 ± 0.1 

Montclair Ultra Lights IOO's 100FSP. 

. 0.54 ±0.01 

5.8 ± 0.2 

7.6 ± 0.2 

True 100s Menthol” 100FMSP. 

. 0.54 ±0.02 

5.8 ± 0.2 

6.2 ± 0.3 

Private Stock Ultra Lights KFSP. 

. 0.55 ±0.01 

5.9 ± 0.1 

7.5 ± 0,2 

True 100s 100FHP. 

. 0.55 ±0.01 

5.9 ± 0.2 

6.4 ± 0.2 

Montclair Ultra Lights KFSP. 

. 0.55 ± 0.01 

5.9 ± 0.1 

7.1 ± 0.2 

Doral Lights Menthol KFMSP. 

. 0.56 ±0.01 

8.2 ± 0.2 

12.1 ± 0.4 

Winston Ultra Lights IOO's 100FHP. 

. 0.56 ± 0.02 

6.0 ± 0.2 

8.7 ± 0.3 

Doral Lights KFHP. 

. 0.56 ±0.01 

8.2 ± 0.2 

12.1 ± 0.3 

Covington Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

. 0.57 ± 0.01 

9.4 ± 0.2 

16.2 ± 0.3 

True 100s100FSP. 

. 0.57 ± 0.02 

6.0 ± 0.2 

6.6 ± 0.2 

Jasmine Slims Lights 100's 100FHP. 

. 0.5S ± 0.02 

7.7 ± 0.2 

7.9 ± 0.2 

Prime Ultra Lights KFSP. 

. 0.58 ±0.01 

6.3 ± 0.1 

7.5 ± 0.2 

Doral Lights KFSP. 

. 0.59 ± 0.01 

8.6 ± 0.2 

12.5 ± 0.2 

Best Value Lights Menthol KFMSP. 

. 0.59 ± 0.02 

8.8 ± 0.2 

11.7 ± 0.3 

Monarch Lights KFSP. 

. 0.59 ± 0.01 

9.2 ± 0.1 

12.2 ± 0.3 

Merit Menthol KFMSP. 

. 0.60 ± 0.01 

7.0 ± 0.2 

8.7 ± 0.3 

Monarch Lights Menthol KFMSP..:. 

. 0.60 ±0.01 

9.1 ± 0,1 

11.8 ± 0.2 

Covington Lights KFSP. 

. 0.60 ±0.01 

9.6 ± 0.1 

13.9 ± 0.3 

Gauloiscs Blondes Lights KFHP..... 

. 0.60 ± 0,01 

7.1 ± 0.1 

8.8 ± 0.2 

Monarch Lights KFHP... 

. 0.61 ± 0.01 

9.8 ± 0.2 

12.6 ± 0.2 

Pyramid Lights KFSP. 

. 0.61 ±0.02 

9.9 ± 0.3 

14.1 ± 0.3 

Best Value Lights KFSP.. 

. 0.61 ± 0.01 

9.3 ± 0.2 

12.1 ± 0.2 

Merit Filter KFSP. 

. 0.61 ± 0.01 

7.2 ± 0.2 

8.8 ± 0.2 

Magna Lites KFSP. 

. 0.61 ± 0.01 

9.4 ± 0.2 

12.2 ± 0.2 

Monarch Lights Menthol KFMHP. 

. 0.61 ± 0.01 

9.6 ± 0.1 

12.8 ± 0.2 

Century 25's Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 0.61 ± 0.01 

8.7 ± 0.2 

11.9 db 0.3 

Merit Filter KFHP. 

. 0.62 ±0.01 

7.4 ± 0.2 

9.0 ± 0.2 

Covington Filters KFSP. 

. 0.62 ±0.01 

12.8 ± 0.2 

16.3 ± 0.3 

Eve Lights Slim 100's 100FHP. 

. 0.62 ± 0.02 

7.5 ± 0.2 

6.9 ± 0.3 

Tareyton Long Lights 100FSP. 

. 0.63 ± 0.02 

7.2 ± 0.3 

7.8 ± 0.3 

Magna Lites KFHP... 

. 0.63 ±0.01 

9,9 ± 0.2 

12.6 ± 0.2 

GPC-Approved Lights KFSP. 

. 0.63 ±0.01 

9.3 ± 0.1 

11.1 ± 0.2 

Best Value Lights 100's 100FSP. 

. 0.63 ± 0.02 

8.9 ± 0.2 

11.5 ± 0.2 

Raleigh Extra Lights KFSP. 

. 0.64 ±0.01 

9.5 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 

Kool Lights KFMSP. 

. 0.64 ±0.01 

7.2 ± 0.2 

7.5 ± 0.2 

GPC-Approved Lights KFHP. 

. 0.64 ± 0.02 

9.5 ± 0.2 

11.3 ± 0.3 

L & M Long Lights 100FSP. 

0.64 ± 0.03 

7.2 ± 0.2 

7.5 ± 0.5 

Raleigh Extra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 0.64 ±0.02 

7.7 ± 0.2 

8.0 ± 0.2 

Pyramid Lights IOO's 100FSP. 

0,64 ± 0.02 

10.1 ± 0.2 

16.4 ± 0.5 

Century 25's Lights 100's 100FSP. 

. 0.64 ±0.01 

8.7 ± 0.1 

11.8 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand 

Best Value Lights IOO's Menthol 100FMSP.. 

Pyramid Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Kent Golden Lights KFSP... 

Harley Davidson Lights KFSP. 

GPC-Approved Lights IOO's 100FHP. 

Sterling Lights IOO's 100FSP. 

Monarch Lights IOO's 100FSP. 

Old Gold Lights KFHP. 

Sterling Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Newport Lights KFMHP. 

Salem Preferred Lights 100's 100FMSP. 

Doral Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Misty Lights Slims Menthol 100FMHP.. 

Dunhill Lights Menthol KFMHP.. 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP. 

Parliament Lights KFSP.. 

Bristol Lights KFSP... 

GPC-Approved Lights IOO's 100FSP. 

Vantage 100s Menthol 100FMSP. 

Covington Filter 100's 100FSP. 

Parliament Lights KFHP.*. 

Monarch Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Newport Lights KFMSP. 

GPC-Approved Lights Menthol KFMSP. 

Misty Lights Slims 100FHP.. 

GPC-Approved Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

Century 25's KFSP. 

Dunhill Lights KFHP. 

Basic Lights KFSP. 

Cambridge Lights Menthol KFMSP.. 

Bristol Lights Menthol KFMSP. 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

Doral Lights IOO's 100FSP. 

Raleigh Extra Lights IOO's 100FSP. 

Players Lights 25's Menthol KFMSP. 

Virginia Sliins Lights Menthol 100FMHP.. 

Harley Davidson Lights 100s 100FSP. 

Players Lights 25's KFSP. 

Basic Lights Menthol KFMSP. 

Cambridge Lights KFSP.... 

Alpine Lights KFMSP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Salem Lights IOO's 100FMSP. 

Dave's Lights KFHP. 
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tr 


Nicotine” 
mg/cig 
0.65 ± 0.02 
0.65 ± 0.02 
0.65 ± 0.01 
0.65 ± 0.01 
0.65 ± 0.02 
0.66 ± 0.02 
0.66 ± 0.01 
0.66 ± 0.01 
0.67 ± 0.02 
0.67 ± 0.01 
0.67 ± 0.01 
0.67 ± 0.02 
0.67 ± 0.02 
0.68 ± 0.02 
0.68 ± 0.01 
0.68 ± 0.01 
0.68 ± 0.01 
0.68 ± 0.02 
0.68 ± 0.01 
0.68 ± 0.02 
0.68 ± 0.01 
0.69 ± 0.01 
0.69 ± 0.02 
0.69 ± 0.01 
0.69 ± 0.02 
0.69 ± 0.02 
0.69 ± 0.02 
0.69 ± 0.02 
0.70 ± 0.02 
0.70 ± 0.01 
0.71 ± 0.02 
0.71 ± 0.01 
0.71 ± 0.01 
0.71 ± 0.01 
0.71 ± 0.01 
0.71 ± 0.02 
0.71 ± 0.02 
0.71 ± 0.02 
0.71 ± 0.02 
0.72 ± 0.01 
0.72 ± 0.01 
0.72 ± 0.0! 
0.72 ± 0.01 
0.72 ± 0.02 
0.72 ± 0.01 


"Tar" 

mg/Wg 

« 9.2 ± 0.3 
10.0 ± 0.2 
7.6 ± 0.1 

8.5 ± 0.1 

9.5 ± 0.2 

9.2 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

7.6 ± 0.1 

9.4 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

8.2 ± 0.1 

7.5 db 0.2 

9.7 ± 0.4 

7.3 ± 0.2 
8.2 ± 0.2 

7.9 ± 0.2 
8.1 ± 0.2 

9.6 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 
8.1 ± 0.2 

14.0 ± 0.2 
8.5 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

8.3 ± 0.1 
9.0 ± 0.2 
8.0 ± 0.2 
8.2 ± 0.2 

13.1 ± 0.3 

8.2 ± 0.3 

10.2 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 
8.2 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 
10.1 db 0.2 
10.1 ± 0.2 

8.4 ± 0.2 

9.3 ± 0.2 
10.0 ± 0.2 

10.5 ± 0.2 
10.3 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 

8.1 ± 0.2 
8.0 ± 0.2 

10.6 ± 0.2 


CO 
mg/cig 
11.4 ± 0.2 
16.0 ± 0.5 

9.9 ± 0.2 

9.2 ± 0.2 

12.2 ± 0.3 

11.9 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 

10 I ± 0.2 
11.9 ± 0.3 

9.8 ± 0.2 

10.7 ± 0.2 
8.6 ± 0.2 

14.1 ± 0.4 

7.3 ± 0.2 
7.7 ± 0.2 

10.1 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 
12.0 ± 0.3 

12.5 ± 0.2 

10.6 db 0.3 
22.0 ± 0.4 

9.6 ± 0.2 

11.6 ± 0.3 
11.0 ± 0.2 

9.0 ± 0.2 

7.9 ± 0.2 

8.3 ± 0.2 

15.5 ± 0.2 

8.1 ± 0.3 

12.8 ± 0.2 

12.3 ± 0.2 
11.8 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

14.5 ± 0.3 
13.0 ± 0.3 

12.3 ± 0.3 
8.9 db 0.2 

11 1 ± 0.2 

12.1 ± 0.3 
13.0 ± 0.2 
12.8 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 

10.6 ± 0.3 
10.5 ± 0.3 

13.3 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand 

"Nicotine” 

mg/cig 

"Tar" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Bristol Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

. 0.72 ±0.02 

*9.7 ± 0.2 

12.9± 0.2 

Pyramid Full Flavor KFSP. 

. 0.72 ±0.02 

14.3 ± 0.3 

18.6 ± 0.5 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP. 

. 0.73 ± 0.02 

14.4 ± 0.3 

18.9 ± 0.5 

Cambridge Lights 100's 100FSP. 

. 0.73 ± 0.02 

10.2 ± 0.2 

13.9± 0.3 

Kool Lights 100's IOOFMSP. 

. 0.73 ± 0.02 

8.2 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 

Alpine Lights 100's IOOFMSP. 

. 0.73 ±0.01 

9.0 ± 0.2 

10.6 ± 0.3 

Private Stock Lights 100's 100FSP. 

. 0.73 ± 0.02 

10.0 ± 0.2 

12.4 ± 0.3 

Capri Super Slims Lights Menthol 100FMHP. 

. 0.73 ± 0.02 

8.9 ± 0.2 

5.9 ± 0.1 

Private Stock Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

. 0.73 ± 0.02 

9.0 ± 0.3 

9.6 ± 0.4 

Vantage 100s 100FSP. 

. 0.74 ±0.01 

8.3 ± 0.1 

8.8 ± 0.2 

L & M Super Rings 100FSP. 

. 0.74 ± 0.02 

10.5 ± 0.3 

14.3 ± 0.7 

More Lights 100s Menthol 100FMHP. 

. 0.74 ± 0.02 

8.3 ± 0.2 

8.6 ± 0.2 

Private Stock Lights KFSP. 

. 0.74 ±0.01 

9.6 ± 0.2 

10.6 ± 0.3 

Doral Lights 100's 100FHP.. 

. 0.74 ±0.02 

11.0 ± 0.2 

13,8 ± 0.2 

Prime Lights KFHP. 

. 0.74 ± 0.02 

9.6 ± 0.2 

10.9 ± 0.3 

Cambridge Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

. 0.74 ±0.01 

10.2 ± 0.2 

13.1 ± 0.2 

Basic Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

. 0.74 ±0.01 

10.5 ± 0.1 

14.0 ± 0.2 

Alpine Lights KJFMHP. 

0.74 ± 0.02 

9.5 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 

Cartier Vendome Lights Menthol 100FMHP. 

. 0.75 ±0.02 

7.3 ± 0.2 

8.1 ± 0.1 

Players Lights 25's 100's Menthol IOOFMSP. 

. 0.75 ±0.02 

10.0 ± 0.3 

13.1 ± 0.2 

Basic Lights 100's 100FSP. 

. 0.75 ±0.01 

10.2 ± 0.2 

13.6 ± 0.2 

Prime Lights KFSP. . ... 

. 0,75 ±0.01 

9.7 ± 0.2 

10.9 ± 0.2 

Players Lights 25's 100's 100FSP. 

. 0.75 ± 0.02 

10.3 ± 0.3 

13.7 ± 0.3 

Merit 100's Menthol IOOFMSP. 

. 0.75 ±0.0! 

8.9 ± 0.2 

10.4 ± 0.2 

Bucks Lights KFSP. 

. 0.75 ±0.02 

10.2 ± 0.2 

11.7 ± 0.2 

Summit Lights 100’s Menthol IOOFMSP.... 

. 0.75 ±0.01 

9.0 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 

Best Value Full Flavor 100's 100FSP. 

. 0.75 ±0.02 

12.8 ± 0.2 

16.8 ± 0.3 

Private Stock Lights KFHP. 

. 0.75 ±0.01 

9.6 ± 0.2 

11.0± 0.2 

Merit 100's 100FSP. 

. 0.75 ±0.01 

9.2 ± 0.2 

11.2 ± 0.3 

Monarch 100's 100FSP. 

. 0.75 ±0.02 

12.7 ± 0.3 

16.7 ± 0.4 

Summit Lights KFHP. 

. 0.75 ±0.01 

9.6 ± 0.1 

11.5± 0.2 

Vantage Menthol KFMSP. 

. 0.75 ± 0.02 

8.8 ± 0.3 

9.4 ± 0.3 

Harley Davidson Lights KFHP... 

. 0.76 ±0.01 

9.9 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 

Covington Filters Menthol KFMSP. 

. 0.76 ± 0.02 

14.8 ± 0.3 

17.2 ± 0.3 

Marlboro Lights Menthol KFMHP. 

. 0.76 ±0.02 

9.6 ± 0.2 

10.0 ± 0.2 

Prime Lights 100‘s Menthol IOOFMSP. 

. 0.76 ± 0.03 

8.8 ± 0.4 

9.4 ± 0.5 

More Lights 100s IOOFHP. 

. 0.76 ± 0.02 

8.7 ± 0.2 

8.8 ± 0.2 

Salem Lights KFMSP. 

. 0.76 ± 0.02 

9.4 ± 0.2 

12.5 ± 0.3 

Lark Lights KFSP. 

. 0.76 ± 0.02 

10.5 ± 0.2 

10.3 ± 0.2 

Marlboro Lights 100's Menthol 100FMHP. 

0.76 ± 0.01 

9.1 ± 0.2 

11.0 ± 0.2 

Summit Lights KFSP. 

. 0.76 ±0.01 

9.7 ± 0.1 

10.8 ± 0.2 

Winston Lights 100's 100FHP. 

. 0.77 ±0.01 

8.6 ± 0.1 

10.2 ± 0.2 

Vantage KFSP. 

. 0.77 ± 0.01 

9.0 ± 0.1 

9.2 ± 0.2 

Prime Lights 100's 100FSP. 

. 0.77 ±0.03 

10.2 ± 0.3 

12.3 ± 0.2 

Bristol Lights 100’s I00FSP. 

. 0.77 ± 0.02 

10.2 ± 0.2 

13.2 ± 0.2 


Draft Report 1/97 


58 


PM3001014258 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand 

Monarch Menthol KFMSP. 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP. 

Capri Super Slims Lights lOOFHP. 

Magna KFSP. 

Eve Lights Slim 120's 120FHP. 

Sterling 100's 100FSP. 

Private Stock Lights Menthol KFMSP. 

Viceroy Lights KFHP. 

Marlboro Lights KFHP. 

Best Value Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Doral Full Flavor 100's 100FSP. 

Doral Full Flavor LOO's Menthol 100FMSP. 

Summit Lights 100's 100FSP... 

Camel Special Lights KFHP. 

Monarch Full Flavor KFHP. 

Metro Slims Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Eve Lights Slim 120's Menthol 120FMHP. 

Newport Slim Lights 100s 100FMHP. 

Winston Select Lights Slims lOOFHP.... 

Belair KFMSP. 

Marlboro Lights KFSP. 

Dunluli Int. Superior Mild 100FHP(blue pack)... 

Best Value Full Flavor KFSP...,. 

Magna KFHP. 

Sterling 100's Menthol 100FMSP. 

Kent Golden Lights 100s lOOFHP. 

Prime Lights Menthol KFMSP... 

Style Slims Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Monarch Full Flavor KFSP. 

Pyramid Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Monarch Menthol KFMHP. 

Camel Lights 99 lOOFHP. 

Century 25's 100's I00FSP. 

Politix Lights KFHP.. 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Monarch IOO's Menthol 100FMSP. 

Winston Select Lights KFHP. 

North Star Lights KFHP. 

Doral Full Flavor KFSP. 

B & H Multifiller KFSP. 

Cartier Vendome Lights lOOFHP. 

Newport Lights IOO's I00FMHP. 

Doral Full Flavor 100's lOOFHP. 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP. 
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' Nicotine ' 

mg/cig 


" Tar " 

mg/cig 


CO 

mg/cig 


0.77 

± 

0.01 

13.8 

db 

0.3 

16.1 

db 

0.3 

0.77 

± 

0.02 

8.7 

dh 

0.2 

8.9 

dr 

0.2 

0.77 

± 

0.01 

8.9 

d: 

0.2 

5.8 

± 

0.1 

0.78 


0.01 

13.7 

± 

0.2 

16.0 

± 

0.3 

0.78 

dh 

0.02 

10.5 

d: 

0.3 

10.9 


0.3 

0.78 

tb 

0.01 

12.9 


0.2 

17.3 

dt 

0.3 

0.78 

± 

0.02 

10.1 

4- 

0.2 

11.3 

± 

0.2 

0.78 


0.02 

9.9 

± 

0.1 

10.6 

± 

0.2 

0.79 


0.01 

10.1 

± 

0.1 

11.3 

dr 

0.2 

0.79 

± 

0.01 

12.9 

dt 

0.2 

16.8 


0.2 

0.79 

± 

0.02 

12.2 

± 

0.2 

16.6 

± 

0.4 

0.79 

dfc 

0.01 

12.3 

db 

0.2 

lo.5 

dr 

0.3 

0.79 

db 

0.02 

10.7 


0.1 

13.0 

db 

0.2 

0.79 

± 

0.02 

9.7 


0.2 

11.1 

± 

0.2 

0.79 

dr 

0.01 

14.3 

± 

0.3 

16.1 


0.3 

0.79 

± 

0.02 

9.1 

± 

0.2 

9.2 

db 

0.2 

0.79 

i 

0.03 

10 5 

± 

0.4 

10.7 

± 

0.4 

0.79 

± 

0.01 

9.7 

± 

0.1 

10.6 

dr 

0.2 

0.79 

± 

0.01 

8.8 


0.2 

9.3 

± 

0.3 

0.80 

dr 

0.01 

9.4 

dr 

0.2 

8.9 

d: 

0.2 

0.80 

db 

0.01 

10.1 

± 

0.2 

11.3 

± 

0.2 

0.80 

± 

0.02 

8.4 

± 

0.2 

8.7 

4- 

0.2 

0.80 

± 

0.01 

13.9 

dh 

0.2 

16.3 

d: 

0.4 

0.80 

± 

0.01 

14.6 

± 

0.3 

16.2 

± 

0.3 

0.80 

i 

0.02 

13.2 

± 

0.2 

17.3 

di 

0.3 

0.80 

dh 

0.01 

9.2 

db 

0.2 

10.8 

db 

0.2 

0.80 

db 

0.01 

10.3 

dr 

0.1 

11.4 

dr 

O.l 

0.80 

± 

0.02 

9.7 

± 

0.2 

10.5 

± 

0.3 

0.81 

± 

0.01 

14.3 

± 

0.2 

16.1 

± 

0.2 

0.81 

± 

0.02 

15.5 

± 

0.2 

22.1 

± 

0.4 

0.81 

± 

0.01 

14.5 

dr 

0.2 

16.1 

dr 

0.2 

0.81 

± 

0.02 

9.3 

dr 

0.2 

11.2 

rb 

0.2 

0.81 


0.02 

13.6 

± 

0.3 

16.4 

± 

0.3 

0.81 

dr 

0.01 

9.8 

dr 

0.1 

11.1 

rb 

0.2 

0.81 

± 

0.02 

13.7 

d: 

0.3 

16.0 

rb 

0.3 

0.81 

± 

0.01 

9.2 

± 

0.2 

10.6 

± 

0.2 

0.81 

± 

0,02 

13.4 

± 

0.2 

17.2 

± 

0.2 

0.81 

d: 

0,01 

9.7 

dr 

0,2 

10.8 

± 

0.2 

0.81 


0.02 

9.7 

± 

0.1 

10.4 

± 

0.1 

0.82 

dr 

0.01 

13.5 

± 

0.2 

16.1 

dr 

0.3 

0.82 

db 

0,01 

10.1 

± 

0.2 

9.9 

± 

0.2 

0.82 

dr 

0.02 

8.7 

± 

0.2 

9.7 

± 

0.2 

0.82 

± 

0.02 

9.6 

db 

0.2 

11.4 

db 

0.3 

0.82 

± 

0.02 

12.7 

i: 

0.2 

16.3 

± 

0.3 

0.82 

dh 

0.01 

14.2 

d: 

0.3 

15.8 

± 

0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand 

Marlboro Lights 25's KFSP. 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMHF. 

Pyramid Full Flavor IOO's 100FSP. 

Marlboro Lights 100's 100FSP. 

Dora! Full Flavor KFHP. 

Kent Slim Lights IOO's 100FHP. 

Viceroy Lights KFSP... 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP. 

Newport Lights 100's 100FMSP. 

Winston Lights 100's 100FSP. 

Style Slims Lights 100's 100FHP. 

Belair IOO's 100FMSP. 

Bee Lights KFHP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FHP. 

Lark Lights 100's 100FSP. 

Players Menthol KFMHP. 

Benson & Hedges Lights IOO’s 100FSP. 

More Lights 120s 120FSP. 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Camel Lights 100's 100FSP. 

Summit Lights Menthol KFMSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHP.....n. 

Metro Slims Lights 100's IOOFHP. 

Kent KFHP. 

Benson & Hedges Lights IOO's IOOFHP. 

L & M KFSP. 

Winston Lights KFSP. 

Montclair Lights KFSP. 

Marlboro Medium KFHP. 

More Lights 120s Menthol 120FMSP. 

L & M KFHP. 

Players KFHP. 

Winston Select Lights KFSP. 

GPC-Approved Full Flavor KFHP. 

Camel Special Lights 100's IOOFHP. 

Kent KFSP. 

Winston Lights KFHP. 

Marlboro Medium KFSP. 

Harley Davidson Full Flavor KFHP.. 

Silva Thins Filters IOOFHP. 

Summit Full Flavor IOO's 100FSP. 

Camel Lights KFHP. 

Camel Special Lights KFSP. 

Private Stock Full Flavor KFSP.. 

Montclair Lights Menthol KFMSP.. 
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Nicotine" 

mg/cig 

"Tar" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

0.82 ± 0.01 

*10.5 ± 0.2 

11.7 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

9.9 ± 0.2 

10.3 ± 0.2 

0.82 ± 0.01 

15.5 ± 0.2 

22.2 ± 0.6 

0.82 ± 0.01 

10.0 ± 0.2 

12.2 ± 0.3 

0.82 ± 0.01 

13.6 ± 0.2 

15.3 ± 0.3 

0.82 ± 0.02 

9.3 ± 0.2 

10.2 i. 0.2 

0.82 ± 0.02 

10.4 ± 0.3 

10.7 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

9.3 ± 0.2 

10.7 ± 0.3 

0.82 ± 0.02 

9.6 ± 0.2 

! 1.1 ± 0.3 

0.82 ± 0.02 

10.2 ± 0.2 

13.4 ± 0.3 

0.82 ± 0.01 

9.7 ± 0.2 

10.7 ± 0.2 

0.82 db 0.02 

9.1 ± 0.2 

9.3 ± 0.2 

0.83 ± 0.02 

10.0 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 

0.83 ± 0.01 

13.6 ± 0.3 

15.8 ± 0.3 

0.83 ± 0.02 

11.4 ± 0.3 

12.2 ± 0.4 

0.83 ± 0.02 

10.6 ± 0.2 

10.3 ± 0.2 

0.83 ± 0.01 

10.3 st 0.1 

12.2 ± 0.2 

0.83 ± 0.02 

9.6 ± 0.2 

16.0 ± 0.4 

0.83 ± 0.02 

10.3 ± 0.2 

12.0 ± 0.3 

0.83 ± 0.01 

10. 1 ± 0.2 

13.6 ± 0.4 

0.83 ± 0.02 

10.7 ± 0.3 

11.4 ± 0.3 

0.83 ± 0.01 

10.3 ±0.2 

12.0 ± 0.3 

0.84 ± 0.02 

9.0 ± 0.2 

9.4 ± 0.1 

0.84 ± 0.02 

11.3 ± 0.2 

11.9 ± 0.2 

0.84 ± 0,01 

10.3 ± 0,1 

10.8 ± 0.2 

0.84 ± 0.02 

14.4 ± 0.4 

16.0 ± 0.7 

0,85 ± 0,01 

10.5 ± 0,2 

12.0 ± 0.2 

0.85 ± 0.01 

10.8 ± 0.1 

11.2 ± 0.2 

0.85 ± 0.01 

11.3 ± 0.2 

11.5 ± 0.2 

0.85 ± 0.02 

9.3 ± 0.3 

15.7 ± 0.4 

0.86 ± 0.02 

14.5 ± 0.6 

15.9 ± 1.0 

0.86 ± 0.02 

11.2 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 

0.86 ± 0.02 

10.7 ± 0.2 

12.9 ± 0.3 

0.87 ± 0.02 

14.8 ± 0.3 

14.8 ± 0.2 

0.87 ± 0.02 

10.1 ± 0.2 

11.3 ± 0.3 

0.87 ± 0.0 1 

12.1 ± 0.2 

12.8 ± 0.2 

0.87 ± 0.01 

10.9 ± 0.2 

11.9 ± 0.3 

0.88 ± 0.02 

11.8 ± 0.3 

12.6 ± 0.3 

0.88 ± 0.01 

13.1 ± 0.2 

14.4 ± 0.2 

0.88 ± 0.02 

11.0 ± 0.2 

10.5 ± 0.3 

0.88 ± 0.02 

14.3 ± 0.2 

16.0 ± 0.2 

0.88 ± 0.01 

11.0 ± 0.2 

12.1 ± 0.2 

0.89 ± 0.02 

11.1 ± 0.3 

13.5 ± 0.3 

0.89 ± <1.02 

15.4 ± 0.3 

15.4 ± 0.2 

0.89 ± 0.02 

11.2 ± 0.2 

1 1.1 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand 

Kool Milds 100's 100FMSP. 

Prime Full Flavor 100's 100FSP. 

Raleigh Extra LOO’s 100FSP. 

Gitanes Blondes Lights KFHP. 

GPC-Approvcd Full Flavor KFSP. 

Summit Full Flavor KFSP. 

Came! Widcs Lights KFHP. 

Raleigh Extra KFSP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP.. 

Kool Milds KFMSP. 

Camel Lights KFSP.. 

Montclair Lights KFHP. 

Newport Stripes Lights 100s Menthol 100FMHP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Carolina Gold Lights KFSP. 

Hogshead Wide Lights KFHP. 

Style Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Jumbo Wides Lights KFHP. 

Style Lights 100's 100FHP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FSP. 

Malibu Lights 100's Menthol 100FMSP. 

American Lights KFSP... 

Capri Super Slims Lights 120's Menthol 120FMHP... 

Special 10's Lights KFHP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Style Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Lark Filters KFSP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Raleigh KFSP. 

Montclair Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Style Lights 100's 100FSP. 

Pall Mall Lights 100’s 100FSP. 

Private Stock Full Flavor 100's 100FSP. 

Salem Lights 100's Custom Case 100FMHP. 

Harley Davidson Full Flavor KFSP. 

Montclair Lights 100's 100FSP. 

Gitanes Blondes Milds KFHP. 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP. 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

American Lights 100's 100FSP. 

Tareyton KFSP... 

St. Moritz Menthol 100FMSP. 

More White Lights 120s 120FSP. 

Newport Stripes Lights 100s 100FHP. 

GPC-Approvcd Full Flavor Menthol KFMSP. 


Nicotine" 

mg/cig 

"Tar" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

0.89 ± 0.02 

vL0.4 ± 0.3 

11.1 ± 0.2 

0.89 ± 0.01 

14.8 ± 0.2 

17.2 ± 0.1 

0.89 ± 0.02 

14.4 ± 0.2 

16.1 ± 0.3 

0.89 ± 0.01 

9.9 ± 0 1 

10.9 ± 0.2 

0.89 ± 0.02 

15.6 ± 0.3 

15.5 ± 0.3 

0.90 ± 0.01 

15.5 ± 0.2 

15.2 ± 0.2 

0.90 ± 0.02 

11.1 ± 0.3 

12.2 ± 0.3 

0.90 ± 0.02 

15.2 ± 0.3 

15.1 ± 0.3 

0.90 ± 0.01 

10.7 ± 0.2 

10.1 ± 0.2 

0.90 ± 0.02 

10.7 ± 0.3 

10 3 ± 0.3 

0.90 ± 0.02 

11.2 ± 0.2 

12.5 ± 0.3 

0.90 ± 0.01 

11.5 ± 0.2 

11.9 ± 0.3 

0.91 ± 0.02 

11.5 ± 0.2 

14.1 ± 0.3 

0.91 ± 0.01 

11.3 ± 0.3 

11.2 ± 0.3 

0.91 ± 0.02 

11.1 ± 0.2 

13.4 ± 0.3 

0.91 ± 0.01 

10.9 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 

0.92 ± 0.01 

11.7 ± 0.2 

14.3 ± 0.2 

0.92 ± 0.02 

11.0± 0.3 

11.7 ± 0.3 

0.92 ± 0.01 

11.4 ± 0.1 

14.1 ± 0.4 

0.92 ± 0.02 

15.1 ± 0.2 

16.7 ±0.3 

0.92 ± 0.02 

11.0 ± 0.1 

11.3 ± 0.2 

0.92 ± 0.01 

11.5 ± 0.1 

11.8 ± 0.2 

0.92 ± 0.02 

11.7 ± 0.2 

7.2 ± 0.1 

0.92 ± 0.02 

11.5 ± 0.2 

11.9 ± 0.2 

0.93 ± 0.02 

13.3 ± 0.2 

13.8 ± 0.2 

0.93 ± 0.02 

lt.6± 0.2 

14.2 ± 0.2 

0.93 ± 0.03 

13.6 ± 0.4 

14.3 ± 0.3 

0.93 ± 0.01 

11.9 ± 0.2 

15.0 ± 0.3 

0.93 ± 0.02 

15.7 ± 0.3 

14.8 ± 0.4 

0.94 ± 0.03 

11.2 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 

0.94 ± 0.02 

11.6 ± 0.2 

14.2 ± 0,3 

0.94 ± 0.02 

11.5 ± 0.2 

12.0 ± 0.2 

0.94 ± 0.02 

14.9 ± 0.2 

16.3 ± 0.4 

0.94 ± 0.02 

11.2 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 

0.94 ± 0.01 

13.7 ± 0.2 

15.0 ± 0.2 

0.94 ± 0.02 

U.6± 0.2 

12.5 ± 0.2 

0.95 ± 0.02 

10.8 ± 0.2 

10.6 ± 0.2 

0.95 ± 0.02 

13.1 ± 0.2 

12.2 ± 0.2 

0.95 ± 0.02 

15.5 ± 0.3 

16.1 ± 0.4 

0.95 ± 0.02 

11.7 ± 0.2 

12.7 ± 0.3 

0.95 ± 0.02 

13.8 ± 0.3 

14.2 ± 0.3 

0.95 ± 0.02 

13.7 ± 0.2 

13.0 ± 0.2 

0.95 ± 0.02 

11.5 ± 0.3 

15.4 ± 0.3 

0.95 ± 0.02 

11.7 ± 0.2 

14.3 ± 0.3 

0.96 ± 0.01 

14.9 ± 0.3 

13.4 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nibotine" Results 



"Nicotine" 

"Tar" 

CO 


Brand 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

Kent 100s100FSP. 

. 0.96 * 

0.02 

1*3.0 

± 

0.2 

13.4 ± 

0.2 

Bucks Filter KFSP. 

. 0.96 ± 

0,02 

13.6 

* 

0.2 

12.4 ± 

0.2 

Viceroy Lights 100's 100FSP. 

. 0.96 * 

0.01 

11.7 

* 

0.2 

12.0 * 

0.2 

Gauloises Blondes KFHP.. 

0.96 ± 

0.01 

14.4 

± 

0.2 

14.6 ± 

0.3 

Marlboro Medium 100's 100FHP. 

. 0.96 i 

0.01 

12.5 

± 

0.2 

12.7 * 

0.2 

Prime Full Flavor KFSP.. 

. 0.96 * 

0.02 

15.3 

* 

0.2 

14.8* 

0.3 

Tareyton 100's 100FSP. 

. 0.97 ± 

0.02 

13.5 


0.2 

15.8 ± 

0.2 

Basic Filters KFSP. 

. 0.97 ± 

0,02 

15.7 

* 

0.3 

16.1 ± 

0.2 

Satin Menthol 100FMSP. 

. 0.97 * 

0.02 

11.8 

* 

0.2 

14.5 ± 

0.3 

Marlboro Medium 100's 100FSP. 

. 0.97 ± 

0.01 

12.2 

dr 

0.1 

12.6 ± 

0.2 

Parliament Lights 100's 100FSP. 

. 0.98 ± 

0.02 

11.7 

* 

0.2 

12.8 * 

0.2 

Players 100's Menthol 1C0FMHP. 

. 0.98 ± 

0.02 

12.8 

± 

0.3 

12.8 ± 

0.2 

Basic Menthol KFMSP..... 

. 0.98 ± 

0.02 

15.6 

± 

0.2 

15.4* 

0.2 

Bristol Full Flavor 100's 100FSP. 

. 0.98 ± 

0.02 

15.1 

± 

0.3 

16.9 ± 

0.4 

Private Stock Full Flavor KFHP. 

. 0.9S * 

0.01 

14.3 

± 

0.2 

13.9* 

0.2 

Satin 100FSP. 

. 0.98 * 

0.02 

11.7 

± 

0.2 

13.8* 

0.2 

Special 10's Milds 100's Menthol 100FMHP. 

. 0.98* 

0.01 

12.3 

± 

0.2 

13.3* 

0.3 

Prime Full Flavor KFHP. 

. 0.98* 

0.02 

14.1 

± 

0.2 

13.7* 

0.3 

Cambridge Full Flavor 100's 100FSP. 

. 0.98 ± 

0.02 

15.3 

± 

0.3 

17.6* 

0.3 

Players 100's 100FHP. 

. 0.99* 

0.02 

13.0 

* 

0.3 

13,1 * 

0.3 

Dave's Filter KFHP. 

. 0.99* 

0.02 

15.6 

± 

0.3 

15.6* 

0.3 

Kool Milds KFMHP. r . 

. 0.99 ± 

0.02 

11.9 

± 

0.2 

10.7 ± 

0.2 

Special 10's Lights 100's IOOFHP. 

. 0.99 * 

0.02 

12.0 

dr 

0.2 

12.6 * 

0.2 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP. 

. 0.99* 

0.02 

13.7 

d; 

0.2 

12.6* 

0.2 

Basic Filter IOO's 100FSP. 

. 1.00 ± 

0.01 

15.6 

± 

0.2 

17.6* 

0.3 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 

. 1.00* 

0.02 

14.0 

* 

0.2 

13.0* 

0.2 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 

. 1.01* 

0,02 

13.4 

± 

0.2 

13.4 * 

0.3 

Bristol Full Flavor KFSP. 

. 1.01 ± 

0.03 

15.7 

dr 

0.3 

15.6* 

0.3 

Raleigh Lights 100's 100FSP... 

. 1.01 * 

0.01 

12.3 

± 

0.2 

12.3 * 

0.2 

Basic 100's Menthol 100FMSP. 

. 1.01 X 

0.02 

15.3 


0.2 

17.4* 

0.3 

Misty Lights Slims 120's 120FHP. 

. 1.01 ± 

0.02 

11.8 


0.2 

11.0* 

0.3 

Doral KNFSP. 

. 1.01* 

0.02 

19.2 

± 

0.3 

16.3 * 

0.3 

Raleigh 100's 100FSP. 

. 1.02* 

0.02 

15.9 

± 

0.3 

15.1 * 

0.3 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP. 

. 1.03* 

0.02 

11.8 


0.2 

15.7* 

0.3 

Old Gold Filters KFHP. 

. 1.03 ± 

0.02 

14.1 

dr 

0.3 

15.8* 

0.4 

Misty Lights Slims 120's Menthol 120FMHP. 

. 1.03 * 

0.02 

12.0 

j- 

0.3 

10.7 * 

0.3 

Harley Davidson Full Flavor IOO's 100FSP. 

. 1.04* 

0.02 

14.6 

± 

0.2 

15.0 * 

0.2 

Prime Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

. 1.04 ± 

0.01 

14.5 

d: 

0.2 

14.4* 

0.3 

Monarch KNFSP. 

. 1.05* 

0.03 

19.8 

± 

0.4 

16.9 ± 

0.3 

Alpine KFMHP... 

. 1.05 * 

O.02 

16.0 

± 

0.3 

15.2* 

0.2 

Lark Filters IOO’s 100FSP. 

. 1.05 * 

0.01 

14.3 

4- 

0.2 

15.4* 

0.3 

Alpine KFMSP. 

. 1.05 * 

0.02 

15.7 

± 

0.2 

14.8 * 

0.3 

Benson & Hedges KFHP. 

. 1.05 ± 

0.02 

14.7 

* 

0,3 

13.0* 

0,3 

Capri Super Slims Lights 120’s 120FHP. 

. 1.06 ± 

0,02 

13.3 

± 

0.2 

9.1 * 

0.2 

Private Stock Full Flavor IOO's Menthol 100FMSP.. 

. 1.07 * 

0.02 

14.5 

± 

0.2 

14.2 * 

0.3 
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Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand 

Chesterfield Filter Lights KFSP. 

More 120s 120FSP. 

Picayune RNFSP. 

Summit Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Misty Full Flavor Slims 100FHP... 

Marlboro KFHP. 

Saratoga 120’s 120FHP.. 

Newport KFMHP. 

Virginia Slims 100FSP. 

Misty Full Flavor Slims Menthol 100FMHP. 

Chesterfield RNFSP.... 

Saratoga 120's Menthol 120FMHP. 

Marlboro Menthol KFMSP. 

Riviera KFMSP... 

Pall Mall Gold 100's 100FSP. 

Old Gold Filter 100's 100FSP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Virginia Slims Lights 120's Menthol 120FMHP.. 

Marlboro Menthol KFMHP.. 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP....-,. 

Richland 20's Menthol KFMSP... 

Montclair Full Flavor KFHP. 

Best Value KNFSP. 

Viceroy KFHP. 

Virginia Slims Menthol 100FMSP. 

Marlboro KFSP. 

Summit Full Flavor KFHP. 

Viceroy KFSP. 

More 120s Menthol 120FMSP. 

Philip Morris International Menthol 100FMHP,.. 

Winston KFHP. 

Pall Mall Red Filters KFSP.. 

Marlboro 25’s KFSP. 

Winston KFSP. 

Montclair Full Flavor 100's Menthol 100FMSP... 

Alpine 100’s 100FMSP. 

Camel Filters KJFHP. 

Prime KNFSP. 

Benson & Hedges 100's Menthol 100FMSP. 

Camel Filters 99 100FHP. 

Salem Preferred 100's 100FMSP. 

Salem KFMSP. 

Benson & Hedges 100's IOOFHP. 

Richland 20’s KFSP. 

GPC-Approved KNFSP. 
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"Nicotine" "Tar" 

m g /ci g mg/cig 


1.07 


0.02 

PI .4 

dz 

0.2 

1.07 


0.03 

13.2 

± 

0.4 

1.07 

± 

0.02 

17.2 

± 

0.3 

1.07 

± 

0.01 

14.7 

db 

0.1 

1.08 

± 

0.02 

14.4 

± 

0.3 

1.08 

± 

0.02 

15.6 

dz 

0.3 

1.08 

dz 

0.02 

14.1 

± 

0.2 

1.08 

± 

0.02 

15.6 

± 

0.3 

1.08 

:b 

0.02 

14.4 

± 

0.3 

1.08 

± 

0.02 

14.2 

± 

0.2 

1.08 

± 

0.02 

19.2 

dz 

0.4 

1.09 

dh 

0.02 

14.0 

dz 

0.3 

1.09 

zb 

0.02 

15.6 

± 

0.2 

1.09 

dz 

0.02 

15.1 

± 

0.3 

1.09 

it 

0.02 

14.3 

± 

0.2 

1.09 

zb 

0.02 

14.3 

± 

0.2 

1.10 

dz 

0.01 

15.0 

± 

0.2 

1.10 

± 

0.02 

14.4 

dz 

0.2 

1.10 


0.02 

16.0 

± 

0.3 

1.10 

± 

0.02 

14.4 

± 

0.3 

1.10 

± 

0.01 

15.5 

± 

0.2 

1.10 

± 

0.02 

15.6 

± 

0.3 

1.10 

± 

0.02 

20.8 

db 

0.3 

1.10 

± 

0.02 

14.6 

± 

0.2 

1.11 


0,02 

14.8 

± 

0.3 

1.11 

± 

0.02 

15.8 

± 

0.4 

1.12 

dz 

0.02 

15.3 

± 

0.4 

1.12 

dz 

0.02 

14.6 


0.2 

1.12 

i 

0.03 

13.1 

± 

0.3 

1.12 

i 

0.02 

14.7 

± 

0.3 

1.13 


0.03 

16.5 


0.3 

1.13 

± 

0.02 

15.3 


0.3 

1.13 

± 

0.02 

15.7 

± 

0.2 

1.13 

± 

0.02 

15.9 

± 

0.2 

1.13 

± 

0.01 

15.3 

± 

0.2 

1.13 

± 

0.01 

15.6 

± 

0.2 

1.13 

jL 

0.02 

16.8 


0.3 

1.13 

± 

0.02 

20.8 

± 

0.3 

1.14 

± 

0.02 

15.3 

± 

0.3 

1.L4 


0.01 

16.0 

± 

0.2 

1.14 

± 

0.02 

14.5 

dz 

0.2 

1.15 

db 

0.02 

16.7 

i 

0.2 

1.15 


0.02 

15.3 

± 

0.2 

115 

± 

0.02 

15.4 

-L 

0.2 

1 15 

± 

0.02 

21.1 

± 

0.4 
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CO 

mg/cig 

9.3 ± 0.2 

19.7 ± 0.6 

13.8 ± 0.4 

14.8 ± 0.2 

13.2 ± 0.2 

13.9 ± 0.3 

14.3 ± 0.3 

15.7 ± 0.3 

12.5 ± 0.3 

12.8 ± 0.2 

13.5 ± 0.4 

13.9 ± 0.3 

14.1 ± 0.2 

13.3 ± 0.3 

14.4 ± 0.2 

18.1 ± 0.3 

16.4 =fc 0.3 
14.3 ± 0.3 

14.3 ± 0.3 

14.4 ± 0.3 

13.7 ± 0.3 
14.0 ± 0.2 

16.9 ± 0.3 

12.8 ± 0.3 
12.8 ± 0.3 

14.6 ± 0.2 

13.6 ± 0.5 

12.8 ± 0.3 

18.9 ± 0.4 

13.9 ± 0.2 

16.3 ± 0.3 

13.3 ± 0.3 

14.6 ± 0.2 

15.4 ± 0.2 

14.7 ± 0.4 

14.3 ± 0.3 

16.9 ± 0.3 

13.7 ± 0.3 

14.6 ± 0.2 

17.8 ± 0.3 

15.8 ± 0.2 

17.7 ± 0.3 

14.7 ± 0.3 

13.4 ± 0.2 

13.7 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand 

Camel Filters KFSP. 

Special 10's Full Flavor KFHP.. 

Benson & Hedges 100's Mentliol I00FMHP 

Private Stock KNFSP. 

Marlboro 100's (gold package) 10QFSP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FHP. 

Marlboro 100's (red package) 100FHP. 

Camel Wides KFHP. 

Marlboro 100's (red package) 100FSP. 

Benson & Hedges IOO's 100FSP. 

North Star KFHP. 

Politix KFHP. 

Newport 10's KFMSP... 

Philip Morris International 100FHP. 

Winston Select KFSP. 

Kool 100's 100FMHP. 

Pall Mall Red Filters 100's IOOFSP. 

Raleigh KNFSP. 

Riviera IOO's 100FMSP. 

Kool Filter Kings KFMSP. 

Winston Select KFHP. 

Raleigh Extra KNFSP. 

Kool Filters Mentliol KFMHP. 

Winston IOO's IOOFSP. 

Richland 20’s IOO's IOOFSP. 

Hogshead Wide Full Flavor KFHP. 

Newport KFMSP. 

Viceroy IOO's IOOFSP. 

Carolina Gold KFSP... 

Montclair Full Flavor KFSP. 

American Full Flavor KFSP. 

American Full Flavor 100's IOOFSP. 

Bee KFHP. 

Newport 25s KFMSP.. 

Camel Filters 100's IOOFSP. 

Jumbo Wides KFHP. 

Dunhill International IOOFHP(rcd pack). 

Montclair Full Flavor 100's IOOFSP. 

Richland 20's 100's Menthol 100FMSP. 

Max 120s Menthol 120FMSP. 

Salem IOO's 100FMSP. 

Carolina Gold Menthol KFMSP. 

Dunhill Menthol 100FMHP(green pack). 

Winston Select 100‘s IOOFSP. 

Max 120s 120FSP. 


Draft Report 1/97 


"Nicotine" "Tar" 

mg/cig mg/cig 


1.16 

± 

0.02 

F7.0 

± 

0.3 

1.16 

± 

0.02 

15.4 

db 

0.2 

1.16 

± 

0.03 

15.6 

± 

0.3 

1.16 

± 

0.02 

21.5 


0.3 

1.16 

± 

0.02 

15.4 

± 

0.2 

1.16 

± 

0.02 

15.4 

4- 

0.2 

1.17 

± 

0.02 

15.7 

± 

0.3 

1.17 

± 

0.02 

16.6 

db 

0.2 

1.17 

± 

0.02 

15.5 

± 

0.3 

1.17 

± 

0.02 

15.7 

± 

0.3 

1.17 

± 

0.02 

15.9 

± 

0.3 

1.18 

± 

0.02 

16,1 

± 

0.2 

1.18 

± 

0.02 

16.7 

± 

0.3 

1.18 

± 

0.02 

15.5 


0.2 

1.18 

± 

0.02 

15.8 


0.3 

1.18 


0.02 

15.5 

± 

0.2 

1.18 

± 

0.02 

15.9 


0.3 

1.18 

± 

0.02 

21.3 

± 

0.3 

1.19 


0.02 

16.2 

db 

0.3 

1.19 

± 

0.02 

16.4 

± 

0.2 

1.19 

± 

0.02 

15,9 

± 

0.3 

1.19 

± 

0.02 

21.8 

± 

0.3 

1.19 

± 

0.03 

16.3 

db 

0.4 

1.20 

± 

0.02 

16.3 

± 

0.2 

1.20 

± 

0.02 

15.9 

± 

0.2 

1.20 


0.02 

16.7 


0.2 

1.20 

± 

0.03 

16.9 


0.3 

1.20 

± 

0.02 

16.1 

± 

0.2 

1.20 

± 

0.02 

15.8 

db 

0.2 

1.20 


0.02 

16.5 

i. 

0.3 

1.21 

± 

0.02 

16.5 

dfc 

0.3 

1.21 


0.02 

16.3 

± 

0.3 

1.21 

± 

0.02 

15.6 


0.2 

1.21 

± 

0.02 

16.8 


0.3 

1.21 

db 

0.02 

16.4 

± 

0.3 

1.22 

± 

0.02 

16.8 

dfc 

0.3 

1.25 


0.03 

13.3 

± 

0.3 

1.25 


0,02 

16.7 

± 

0.2 

1.25 

± 

0.02 

16.1 

± 

0.2 

1.26 

± 

0.02 

16.1 

± 

0.3 

1.26 

± 

0.02 

1G.4 

± 

0.2 

1.26 

± 

0.02 

17.2 

db 

0.2 

1.27 

± 

0.03 

15.0 

± 

0.3 

1.27 

± 

0.02 

15.7 

± 

0.2 

1.27 

± 

0.02 

16.0 

± 

0.3 
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CO 

mg/cig 

18.8 ± 0.4 

12.8 ± 0.2 
14.8 ± 0.3 
14.2 ± 0.3 
14.5 ± 0.2 

14.8 ± 0.3 

14.5 ± 0.3 

18.6 ± 0.3 

14.9 ± 0.3 
14.8 ± 0.3 

16.4 ± 0.3 

16.7 ± 0.4 

17.5 ± 0.3 

14.2 ± 0.3 

15.4 ± 0.3 

14.4 ± 0.2 

14.7 ± 0.3 

13.8 ± 0.3 
16.0 ± 0.3 

14.7 ±0.3 

16.6 ± 0.3 

14.4 ± 0.3 

14.5 ± 0.3 

17.5 ± 0.2 

15.1 ± 0.2 

18.3 ± 0.3 

17.1 ± 0.3 

15.4 ± 0.2 

14.7 ± 0.2 

14.4 ± 0.3 

14.8 ± 0.2 

15.4 ± 0.2 

14.1 ± 0.2 

16.7 ± 0.2 

18.2 ± 0.3 

18.7 ± 0.3 

12.4 ± 0.3 

15.7 ± 0.3 

14.4 ± 0.2 

16.6 ± 0.3 
18.0 ± 0.3 
16.6 ± 0.2 

17.6 ± 0.3 

15.4 ± 0.2 

16.6 ± 0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand 

Winston Select 100's I00FHP... 

Craven A KFHP. 

Special I0*s Full Flavor 100's 100FHP 

Pyramid KNFSP. 

Chesterfield KNFSP. 

Kool Super Longs 100's 100FMSP. 

Kool Non-Filter RNFMSP.. 

Newport 10's 100's 100FMSP. 

Newport 100's 100FMHP. 

Newport 100's 100FMSP. 

Newport 25s 100's 100FMSP.... 

Tall 120s 120FSP. 

Commander RNFSP. 

Pall Mall KNFSP. 

Summit KNFSP. 

Tall 120s Menthol 120FMSP. 

Craven A Filter Standardize RFHP-.. 

Herbert Tareyton KNFSP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Players RNFHP...... 

Bristol KNFSP. 

Old Gold Straights KNFSP.. 

Commander KNFSP. 

Camel RNFSP. 

Basic KNFSP. 

English Ovals KNFHP. 


"Nicotine” "Tar" CO 


mg/rig mg/cig 


1.27 ± 0.02 
1.27 ± 0.02 

1.29 ± 0.02 

1.30 ± 0.03 

1.31 ± 0.03 

1.31 ± 0.03 

1.33 ± 0.04 

1.34 ± 0.02 

1.34 ± 0.02 

1.35 ± 0.02 

1.39 ± 0.02 

1.40 ± 0.02 
1.43 ± 0.03 

1.45 ± 0.03 

1.45 ± 0.02 

1.46 ± 0.03 
1.54 ± 0.03 
1.54 ± 0.03 
1.57 ± 0.03 
1.65 ± 0.04 
1.67 ± 0.02 
1.67 ± 0.04 
1.70 ± 0.02 
1.73 ± 0.04 
1.78 ± 0.03 
1.98 ± 0.03 


15.5 ± 0.2 

13.2 ± 0,2 
17,0 ± 0.2 
23.8 dt 0.5 
24.0 ± 0.5 

16.7 ± 0.2 

19.4 ± <1.5 

18.2 ± 0.2 

18.3 ± 0.3 

18.5 ± 0.2 

18.6 ± 0.2 

18.6 ± 0.2 

22.6 ± 0.5 

23.7 ± 0.3 

23.2 ± 0.4 

18.1 ± 0.4 

19.5 ± 0.3 

24.8 ± 0.5 

25.4 ± 0.3 

23.7 ± 0.4 

26.3 dt 0.4 

25.3 ± 0.4 

26.6 ± 0.4 
24.0 ± 0.5 

27.4 ± 0.3 

24.9 ± 0.3 


15.1 ± 0.3 
12.6 ± 0.2 
15.8 ± 0.3 

17.5 ± 0.4 

17.6 ± 0.5 

15.4 dt 0.3 
1 1.8 ± 0.4 
18 4 ± 0.2 

18.6 ± 0.3 

18.7 ± 0.3 

18.7 ± 0.2 

19.1 ± 0.4 

12.8 ± 0,3 
16.0 ± 0.2 

15.9 ± 0.3 

16.7 ± 0.3 

15.4 ± 0.2 

17.2 ± 0.4 
17.0 ± 0,3 

13.7 ± 0.3 
15.0 ± 0.3 

17.5 ± 0.4 

15.2 ± 0.3 
16.4 ± 0.4 

15.3 ± 0.3 

14.7 ± 0.2 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 

Carlton Ultra KJFHF. 

Now KFHP. 

Now 100s 100FHP. 

Carlton KFSP. 

Carlton 100's Menthol 100FMHP. 

Bristol Lowest KFSP. 

Carlton 100's 100FHP. 

Cambridge Lowest KFSP. 

Carlton Menthol KFMSP. 

Carlton 83 KFHP.. 

Now KFSP. 

Now Menthol KFMSP. 

Carlton 100's 100FSP. 

Carlton 100‘s Menthol 100FMSP... 

Merit Ultima KFHP. 

Merit Ultima KFSP. 

Bristol Lowest 100's 100FSP. 

Cambridge Lowest 100's 100FSP. 

Now 100s Menthol 100FMSP. 

Cartier Vendoine Ultra Lights 100FHP.... 

Now 100s 100FSP. 

Carlton 120's I20FSP. 

Carlton 120’s Menthol I20FMSP. 

Merit Ultima 100's I00FHP. 

Merit Ultima 100's 10OFSP. 

Kent III Ultra Lights KFSP. 

Capri Super Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

Triumph KFSP. 

Eve Ultra Lights Slim 120's Menthol 120FMHP. 

True Menthol KFMSP. 

Eve Ultra Lights Slim I20's 120FHP. 

Capri Super Slims Ultra Lights 100FHP. 

Virginia Slims Superslims 100FHP. 

Virginia Slims Superslims Menthol 100FMHP. 

True KFSP. 

Triumph Menthol KFMSP. 

Misty Ultra Lights Siims Menthol I0OFMHP. 

True KFHP. 

Misty Ultra Lights Slims 1Q0FHP.. 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP. 

Viceroy Ultra Lights 100's 100FSP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100FHP. 

Best Value Ultra Light KFSP. 

GPC-Approved Ultra Lights 100's Menthol HKIFMSP. 

Merit Ultra Lights KFSP. 

Draft Report 1/97 


CO 

rng/cig 


’Tar" 

mg/cig 


"Nicotine" 
nig/cig 


0.5 



<0.5 



<0.05 



0.5 



< 0.5 



< 0.05 



0.5 



<0.5 



< 0.05 



1.2 

± 

0.1 

0.6 

dr 

0.1 

0.10 

± 

0.01 

1.3 


0.1 

0.9 

± 

0,1 

0.12 

± 

0.01 

1.3 

± 

0.1 

0.8 

± 

0.1 

0.13 


0.01 

1.3 

± 

0.1 

1.0 

dfc 

0.1 

0.13 

rfc 

0.01 

1.6 


0.1 

1.1 

± 

0.1 

0.16 

± 

0.01 

1.6 

± 

0.1 

1.0 

± 

0.1 

0.13 

± 

0.01 

1.7 

± 

0.1 

1.0 


0.1 

0.13 

± 

0.01 

1.9 

_h 

0.1 

1.0 


0.1 

0.(4 

± 

0.01 

1.9 


0.1 

0.9 

± 

0.1 

0.12 

± 

0.0! 

2.1 

± 

0.1 

1.6 

± 

0.1 

0.19 

± 

0.01 

2.2 


0.1 

1.5 

± 

0.1 

0.19 

± 

0.01 

2.7 


0.1 

0.9 

± 

0.1 

0.12 

± 

0.01 

2.7 

± 

0.1 

1.0 

± 

0.1 

0.12 

± 

0.01 

3.0 

± 

0.1 

1.9 

± 

0.1 

0.23 

rb 

0.01 

3.0 

± 

0.1 

2.0 

± 

0.1 

0.24 

± 

0.01 

3.1 


0.1 

1.8 

± 

0.1 

0.21 

± 

0.01 

3.2 


0.1 

4.0 

i 

0.1 

0.47 

± 

0.02 

3.4 

± 

0.1 

2.0 

± 

0.1 

0.23 


0.01 

3.7 

± 

0.1 

4.7 

± 

0.1 

0.48 

± 

0.01 

3.7 

± 

0.1 

4.8 

± 

0.1 

0.50 

i 

0.01 

4.2 

db 

0.1 

1.7 


0.1 

0.19 

db 

0.01 

4.3 

± 

0.2 

1.8 

± 

0.1 

0.20 

± 

0.01 

4.3 

± 

0.2 

3.5 

± 

0.1 

0.36 


0.01 

4.4 

± 

0.2 

5.2 

± 

0.2 

0.48 

rb 

0.01 

4.4 

± 

0.2 

3.7 

± 

0.2 

0.38 

dz 

0.01 

4.5 

± 

0.2 

5.1 

± 

0.1 

0.42 

± 

0.02 

4.6 

d: 

0.1 

4.1 

± 

0.1 

0.41 

± 

0.01 

4.6 

± 

0.1 

5.0 

± 

0.2 

0.39 

db 

0.02 

4.6 


0.2 

5.5 


0.2 

0.51 

± 

0.01 

4.7 

± 

0.2 

5.3 

± 

0.2 

0.51 

± 

0.02 

4.7 

± 

0.2 

5.4 


0.2 

0.51 


0.01 

4.7 

dk 

0.1 

4.2 

± 

0.1 

0.41 

± 

0.01 

4.8 

± 

0.1 

4.0 


0.1 

0.41 

i 

0.01 

4.9 

± 

0.3 

4.9 

± 

0.2 

0.49 

± 

0.02 

5.0 


0.1 

4.2 

dr 

0.1 

0.40 


0.01 

5.3 


0.2 

5.4 


0.2 

0.51 

± 

0.01 

5,4 

± 

0.1 

4.4 


0.1 

0.44 

i 

0.01 

5.5 

± 

0.2 

5.1 


0.2 

0.49 

db 

0.02 

5.6 

± 

0.2 

5.2 

± 

0 1 

0.49 

± 

0.01 

5.6 


0.2 

3.6 

rt 

0.1 

0.31 


0.01 

5.6 


0.2 

4.7 


0.1 

0.44 

± 

0.01 

5.7 

db 

0.2 

4.4 


0.1 

0.44 


O.O! 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 

Monarch Ultra Lights KFSP. 

Merit Ultra Lights KFHP.. 

Capri Super Slims Lights 10QFHP. 

Virginia Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

Tareyton Lights KFSP. 

Capri Super Slims Lights Menthol 100FMHP. 

Summit Ultra Lights 100's 100FSP.. 

Raleigh Extra Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Private Stock Ultra Lights 100's 100FSP. 

True 100s Menthol 100FMSP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's Menthol 100FMHP 

Kent III Ultra Lights 100s 100FSP. 

Doral Ultra Lights KFSP. 

True 100s 100FHP. 

GPC-Approved Ultra Lights Menthol KFMSP.. 

Triumph 100s Menthol I00FMSP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP. 

Merit Ultra Lights 100's 100FHP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FHP. 

GPC-Approved Ultra Lights 100's 100FSP. 

True 100s 100FSP. 

Vantage Ultra Lights KFSP... 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP. 

Winston Ultra Lights 100's 100FSP. 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

Summit Ultra Lights KFSP. 

Merit Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Eve Lights Slim LOO's 100FHP.. 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP. 

Camel Ultra Lights KFSP. 

Montclair Ultra Lights KFSP. 

Pyramid Ultra Lights 100's 100FSP. 

Covington Ultra Lights 100's I00FSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

Capri Super Slims Lights 120's Menthol 120FMHP. 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP..... 

Misty Lights Slims Menthol 100FMHP. 

Prime Ultra Lights 100's 100FSP. 

Marlboro Ultra Lights KFHP... 

Private Stock Ultra Lights KFSP.. 

Prime Ultra Lights KFSP. 

Camel Ultra Lights 100's 100FHP. 

Sterling Ultra Lights 100's 100FSP. 

L & M Long Lights IOOFSP. 

Kool Lights KFMSP. 
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CO "Tar” 


mg/cig nig/cig 


5.8 

tb 

0.2 

5.7 

± 

0.1 

5.8 

± 

0.1 

4.7 

± 

0.1 

5.8 

db 

0.1 

8.9 

db 

0.2 

5.9 

± 

0.2 

5.4 

± 

0.2 

5.9 

± 

0.3 

5.8 

± 

0.2 

5.9 

±. 

0.1 

8.9 

dz 

0.2 

6.0 

± 

0.1 

4.8 

± 

0.1 

6.1 

± 

0.2 

4.8 

± 

0.1 

6.1 

± 

0.1 

4.7 

± 

0.1 

6.2 

dz 

0.3 

5.8 

dr 

0.2 

6.2 

± 

0.2 

5.0 

± 

0.2 

6.3 

±. 

0.2 

4.7 


0.2 

6.4 

it 

0.2 

4.2 

dz 

0.2 

6.4 

it 

0.2 

5.9 

d: 

0.2 

6.4 

dz 

0.2 

5.3 

± 

0.1 

6.4 

dz 

O.i 

5.0 

db 

0.1 

6.5 

db 

0.2 

5.3 


0.2 

6.5 

± 

0.1 

5.4 

rfc 

0.1 

6.6 

± 

0.2 

4.9 

± 

0.1 

6.6 

zt 

0.2 

5.2 

± 

0.2 

6.6 

db 

0.2 

6.0 

± 

0.2 

6.6 

db 

0.2 

4.5 

± 

0.1 

6.7 

± 

0.2 

4.8 


0.1 

6.7 

± 

0.2 

4.2 

± 

0.1 

6.7 

± 

0.2 

4.6 


0.2 

6.8 

zt 

0.3 

5.4 

± 

0.2 

6.8 

=b 

0.1 

5.4 

db 

0.1 

6.9 

it 

0.3 

7.5 

db 

0.2 

7.0 

± 

0.2 

5.2 

zb 

0.2 

7.0 

± 

0.2 

4.6 

± 

0.2 

7.1 

± 

0.2 

5.9 


0.1 

7.1 

dz 

0.2 

5.0 

± 

0.2 

7.2 

dz 

0.2 

4.7 

± 

0.1 

7.2 

± 

0.2 

4.5 

=t 

0.1 

7.2 

db 

0.1 

11.7 

± 

0.2 

7.3 

it 

0.2 

5.3 

db 

0.1 

7.3 

db 

0.2 

7.3 

zt 

0.2 

7.3 

dz 

0.2 

5.4 

± 

0.1 

7.4 

± 

0.2 

5.5 

± 

0.1 

7.5 

zt 

0.2 

5.9 


0.1 

7,5 

it 

0.2 

6.3 

± 

O.i 

7.5 

db 

0.3 

5.3 

db 

0.2 

7.5 


0.3 

4.1 

dr 

0.2 

7,5 

i 

0.5 

7.2 

zb 

0.2 

7.5 

db 

0.2 

7.2 

-L. 

0.2 
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"Nicotine" 

mg/cig 

0.31 ± 0.01 
0.46 ± 0.01 
0.77 ± 0.01 
0.49 ± 0.02 
0.52 ± 0.02 
0.73 ± 0.02 
0.41 ± 0,01 
0.40 ± 0.01 
0.39 ± 0.01 
0.54 ± 0.02 
0.47 ± 0.01 
0.46 ± 0.01 
0.35 ± 0.01 
0.55 ± 0.01 
0.46 ± 0.01 
0.51 ± 0.01 
0.49 ± 0.01 
0.53 ± 0.01 
0,48 ± 0.01 
0.43 ± 0.01 
0.57 ± 0.02 
0.44 ± 0.01 
0.47 ± 0.01 
0.42 ±0.0! 
0.44 ± 0.01 
0.51 ± 0.02 
0.52 ± 0.01 
0.62 ± 0.02 
0.41 ± 0.01 
0.45 ± 0.01 
0.55 ± 0.01 
0.38 ± 0.01 
0.33 ± 0,01 
0.45 ± 0.01 
0.92 ± 0.02 
0.52 ± 0.01 
0.68 ± 0.02 
0.48 ± 0.02 
0.47 ± 0.01 
0.55 ± 0.01 
0.58 ± 0.01 
0.50 ± 0.01 
0.33 ± 0.01 
0.64 ± 0.03 
0.64 ± 0.01 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand _ 

Marlboro Ultra Lights 100FHP. 

Bristol Ultra Lights 100's 100FSP. 

Montclair Ultra Lights 100's 100FSP. 

Dunhill Lights Menthol KFMHP. 

Monarch Ultra Lights 100's 100FSP. 

□oral Ultra Lights 100's 100FSP. 

Cambridge Ultra Low Tar 100's 100FSP. 

Winston. Ultra Lights KFHP. 

Tareyton Long Lights 100FSP. 

Vantage Ultra Lights KFHP. 

Jasmine Slims Lights 100's 100FHP..... 

Best Value Ultra Light 100's 100FSP. 

Sterling Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP... 

Misty Lights Slims I00FHP. 

Raleigh Extra Lights 100’s Menthol IOOFMSP... 

Basic Ultra Lights KFSP. 

Camel Ultra Lights KFHP. 

Basie Ultra Lights 100's 100FSP. 

Dunhill Lights KFHP. 

Cartier Vendome Lights Menthol 100FMHP. 

Salem Ultra Lights IOO's IOOFMSP. 

GPC-Approved Lights IOO's Menthol IOOFMSP 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Sterling Slim Lights IOO's 100FHP. 

Salem Preferred Lights IOO's IOOFMSP. 

More Lights 100s Menthol 100FMHP. 

Dunhill Int. Superior Mild lOOFHPfbiue pack)... 

Merit Menthol KFMSP. 

Winston Ultra Lights IOO's 100FHP. 

Gauloises Blondes Lights KFHP. 

More Lights 100 s 100FHP... 

Merit Filter KFSP. 

Vantage 100s 100FSP. 

Parliament Lights KFSP. 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

Bclair KFMSP. 

Virginia Slims Lights Mentha! 100FMHP. 

Salem Slim Lights IOO's IOOFMHP. 

Sterling Slim Lights IOO's Menthol IOOFMHP... 

GPC-Approved Lights Menthol KFMSP. 

Merit Filter KFHP. 

Kool Lights IOO's IOOFMSP. 

Capri Super Slims Lights 120's 120FHP. 

Harley Davidson Lights KFSP. 

Metro Slims Lights IOO's Menthol IOOFMHP. 
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CO "Tar" 

mg/cig rng/cig 


7.6 


0.1 

5.1 

it 

0.1 

7.6 

-4- 

0.2 

5.2 

± 

0.1 

7.6 

db 

0.2 

5.8 

i 

0.2 

7.7 

dr 

0.2 

8.2 

± 

0.2 

7.7 

± 

0.2 

4.1 

± 

0.1 

7.7 

zfc 

0.2 

4.5 

± 

0.2 

7.7 


0.2 

5.1 

Jt 

0.1 

7.7 

± 

0.3 

5.0 

db 

0.2 

7.8 

dr 

0.3 

7.2 

dt 

0.3 

7.8 

± 

0.2 

5.0 

± 

0.2 

7.9 

dr 

0.2 

7.7 


0.2 

7.9 

dr 

0.2 

4.2 

± 

0.1 

7.9 

dz 

0.2 

4.4 

± 

0.1 

7.9 

4- 

0.2 

8.0 

± 

0.2 

8.0 


0.2 

7.7 

± 

0.2 

8.0 

4- 

0.2 

5.7 

± 

0.1 

o 

00 

± 

0.2 

5.1 

± 

0.1 

00 

o 

db 

0.2 

5.4 

db 

0.2 

8.1 

± 

0.3 

8.2 


0.3 

8.1 

dr 

0.1 

7.3 

± 

0.2 

8.1 

i 

0.2 

4.7 

± 

0.1 

CO 

00 

± 

0.2 

8.2 

dr 

0.2 

8.4 

± 

0.2 

5.4 

-i- 

0.1 

8.5 


0.3 

6.1 

± 

0.2 

8.6 

dr 

0.2 

7.5 

rb 

0.2 

8.6 

± 

0.2 

8.3 

rb 

0.2 

8.7 

± 

0.2 

8.4 


0.2 

8.7 

d: 

0.3 

7.0 

± 

0.2 

00 

± 

0.3 

6.0 

rb 

0.2 

8.8 

± 

0.2 

7.1 

J- 

0.1 

8.8 

± 

0.2 

8.7 


0.2 

CO 

bo 

± 

0.2 

7.2 

db 

0.2 

8.8 

zb 

0.2 

8.3 

dr 

0.1 

8.9 

4- 

0.2 

8.1 

rfc 

0.2 

8.9 

± 

0.2 

8.2 

± 

0.2 

8.9 

± 

0.2 

9.4 

± 

0.2 

8.9 

dr 

0.2 

8.4 

db 

0.2 

8.9 


0.2 

8.7 

± 

0.2 

8.9 


0.3 

6.3 

db 

0.1 

9.0 

± 

0.2 

9.0 

db 

0.2 

9.0 

rb 

0.2 

7.4 

± 

0.2 

9.1 

rb 

0.2 

8.2 

4- 

0.2 

9.1 

± 

0.2 

13.3 

± 

0.2 

9.2 

± 

0.2 

8.5 

± 

0.1 

9.2 

zb 

0.2 

9.1 

dr 

0.2 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


"Nicotine” 

mg/cig 

0.46 ± 0.01 
0.45 ± 0.01 
0.54 ± 0.01 
0.68 ± 0,01 
0.34 ± 0.01 
0.36 ± 0.01 
0.43 ± 0.01 
0.46 ± 0.0! 
0.63 ± 0.02 
0.46 ± 0.01 
0.58 ± 0.02 
0.35 ± 0.01 
0.36 ± 0.01 
0.69 ± 0.02 
0.64 ± 0.02 
0.46 ± 0.01 
0.47 ± 0.01 
0.45 ± 0.01 
0.70 ± 0.02 
0.75 ± 0.02 
0.44 ± 0.01 
0.69 ± 0.02 
0.50 ± 0.01 
0.47 ± 0.01 
0.67 ± 0.02 
0.74 ± 0.02 
0.80 ±0.02 
0.60 ± 0.01 
0.56 ± 0.02 
0.60 ± 0.01 
0.76 ± 0.02 
0.61 ± 0.01 
0.74 ± 0.01 
0.68 ± 0,01 
0.71 ± 0.01 
0.80 ± 0.01 
0,71 ± 0.02 
0.77 ± 0.02 
0.48 ± 0.01 
0.69 ± 0.02 
0.62 ± 0.01 
0.73 ± 0.02 
1.06 ± 0.02 
0.65 ± 0.01 
0.79 ± 0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 

Vantage KFSP... 

Belair 100's 100FMSP. 

Chesterfield Filter Lights KFSP. 

Winston Select Lights Slims 100FHP. 

Metro Slims Lights 100's 100FHP. 

Prime Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Vantage Menthol KFMSP. 

Summit Lights 100's Menthol I00FMSP. 

Alpine Lights KFMSP. 

Parliament Lights KFHP. 

Private Stock Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Cartier Vendome Lights 100FHP.. 

Kent Golden Lights KFHP.... 

Harley Davidson Lights KFHP... 

Alpine Lights KFMHP. 

Kent Golden Lights KFSP. 

B&H Multifilter KFSP. 

Marlboro Lights Menthol KFMHP. 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP. 

Old Gold Lights KFHP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Winston Lights 100's 100FHP.. 

Kent Slim Lights 100's 100FHP. 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMHP 

Players Menthol KFMHP. 

Lark Lights KFSP. 

Kooi Milds KFMSP. 

Merit IOO's Menthol 100FMSP. 

North Star Lights KFHP. 

Silva Thins Filters 100FHP. 

Salem Lights IOO's 100FMSP. 

Style Slims Lights 100's Menthol 10QFMHP. 

Alpine Lights IOO's 100FMSP. 

Vantage 100s Menthol 100FMSP. 

Viceroy Lights KFHP... 

Newport Slim Lights 100s IOOFMHP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Private Slock Lights KFSP. 

Gitanes Blondes Milds KFHP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Style Slims Lights IOO's 100FHP. 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Viceroy Lights KFSP. 

Eve Lights Slim 120's Menthol 120FMHP. 
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CO 

mg/cig 


•’Tar” 

mg/cig 


9.2 

± 

0.2 

9.0 

± 

0.1 

9.3 

± 

0.2 

9.1 

± 

0.2 

9.3 


0.2 

11.4 


0.2 

9.3 


0.3 

8.8 

± 

0.2 

9.4 

± 

0,1 

9.0 

± 

0.2 

9.4 


0.5 

8.8 

± 

0.4 

9.4 

i 

0.3 

8.8 


0.3 

9.5 


0.2 

9.0 

J- 

0.2 

9.5 

db 

0.2 

9.1 


0.2 

9.6 

± 

0.2 

8.5 

± 

0.2 

9.6 

± 

0.4 

9.0 

_i_ 

0.3 

9.7 

i 

0.2 

8.7 

± 

0.2 

9.8 

± 

0.2 

7.7 


0.2 

9.8 


0.2 

9.9 

± 

0.2 

9.8 

± 

0.2 

9.5 

± 

0.2 

9.9 

i 

0.2 

7.6 

± 

0.1 

9.9 

db 

0.2 

10.1 

i 

0.2 

10.0 

± 

0.2 

9.6 


0.2 

10.1 


0.2 

7.9 

± 

0.2 

10.1 

db 

0.2 

7.6 

db 

0.1 

10.1 


0.2 

10.7 

± 

0.2 

10.2 


0.2 

8.6 

± 

0.1 

10.2 

± 

0.2 

9.3 

4- 

0.2 

10.3 

± 

0.2 

9.9 

± 

0.2 

10.3 


0.2 

10.6 


0.2 

10.3 

db 

0.2 

10.5 

± 

0.2 

10.3 

it 

0.3 

10.7 

i 

0.3 

10.4 

± 

0.2 

8.9 

± 

0.2 

10.4 

± 

0.1 

9.7 


0.1 

10.5 

± 

0.3 

11.0 

_u 

0.2 

10.5 


0.3 

8.0 


0.2 

10.5 

± 

0.3 

9.7 

± 

0.2 

10.6 

± 

0.3 

9.0 

± 

0.2 

10.6 

± 

0.3 

8.1 

i 

0.2 

10.6 

db 

0.2 

9.9 

± 

0.1 

10.6 

± 

0.2 

9.7 

± 

0.1 

10.6 

± 

0.3 

8.1 

± 

0.2 

10.6 

db 

0.3 

9.6 


0,2 

10.6 

± 

0.2 

10.8 

i 

0.2 

10.6 


0.2 

9.2 

O- 

0.2 

10.7 

± 

0.2 

9.7 

± 

0.2 

10.7 

± 

0.3 

9.3 

db 

0,2 

10.7 

db 

0.2 

11.9 


0.2 

10.7 

± 

0.2 

10.4 

_L_ 

0.3 

10.7 

± 

0.4 

10.5 

± 

0.4 
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"Nicotine” 

mg/cig 

0.77 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 
1.07 ± 0.02 
0.79 ± 0.01 
0.84 ± 0.02 
0.76 ± 0.03 
0.75 ± 0.02 
0.75 ± 0.01 
0.72 ± 0.01 
0.69 ± 0.01 
0.73 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 
0.67 ± 0.01 
0.76 ± 0.01 
0.74 ± 0.02 
0.65 ± 0.01 
0.82 ± 0.01 
0.76 ± 0.02 
0.68 ± 0.01 
0.66 ± 0.01 
0.90 ± 0.01 
0.77 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 
0.83 ± 0.02 
0.76 ± 0.02 
0.90 ± 0.02 
.0.75 ±0.01 
0.81 ± 0.02 
0.88 ± 0.02 
0.72 ± 0.02 
0.80 ± 0.02 
0.73 ± 0.01 
0.68 ± 0.02 
0.78 ± 0.02 
0.79 ± 0.01 
0.72 ± 0.01 
0.74 ± 0.01 
0.95 ± 0.02 
0.81 ± 0.01 
0.82 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 
0.99 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 
0.79 ± 0.03 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 




















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 

Newport Lights KFMHP.. 

Misty Lights Slims 120's Menthol 120FMHP. 

Benson & Hedges Lights 100's 100FHP. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

Summit Lights KFSP. 

Winston Select Lights KFHP. 

Eve Lights Slim 120's 120FHP. 

Prime Lights KFSP... 

Prime Lights KFHP. 

Gitanes Blondes Lights KFHP. 

Misty Lights Slims 120's 120FHP. 

Marlboro Lights 100's Mentliol 100FMHP. 

Newport Lights KFMSP. 

Private Stock Lights KFHP. 

Politix Lights KFHP. 

Kool Milds 100's 100FMSP.. 

Harley Davidson Lights 100s 100FSP. 

GPC-Approved Lights KFSP. 

Camel Special Lights KFHP. 

Newport Lights 100's 100FMSP. 

Montclair Lights Menthol KFMSP.. 

Raleigh Lights KFSP.-. 

Merit 100's 100FSP. 

Camel Lights 99 100FHP. 

Montclair Lights KFSP. 

Marlboro Lights KFHP. 

Bee Lights KFHP... 

GPC-Approved Lights KFHP. 

Malibu Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Private Stock Lights Menthol KFMSP. 

Players KFHP..... 

Marlboro Lights KFSP. 

Camel Special Lights 100's I00FHP. 

Raleigh Extra Lights KFSP. 

Monarch Lights 100's 100FSP. 

Newport Lights IOO's 100FMHP. 

Prime Lights Menthol KFMSP. 

Best Value Lights 100's Menthol 100FMSP... 

Summit Lights Menthol KFMSP. 

Salem Lights IOO's Custom Case 100FMHP... 

Montclair Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Hogshead Wide Lights KFHP. 

Marlboro Medium KFHP. 

Summit Lights KFHP. 

Best Value Lights IOO's 100FSP. 
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CO 

mg/cig 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

10.7 ± 0.2 

8.2 ± 0.1 

0.67 ± 0.01 

10.7 ± 0.3 

12.0 ± 0.3 

1-03 ± 0,02 

10.8 ± 0.2 

10.3 ± 0.1 

0.84 ± 0.01 

10.8 ± 0.2 

9.2 ± 0.2 

0.80 ± 0.01 

10.8 ± 0.2 

9.7 ± 0.1 

0.76 ± 0.01 

10.8 ± 0.2 

9.7 ± 0.2 

0.81 ± 0.01 

10.9 ± 0.3 

10.5 ± 0.3 

0.78 ± 0.02 

10.9 ± 0.2 

9.7 ± 0.2 

0.75 ± 0.01 

10.9 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

0.74 ± 0.02 

10.9 ± 0.2 

9.9 ± 0.1 

0.89 ± 0.01 

1I.0± 0.3 

1L8± 0.2 

1.01 ± 0.02 

11.0 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 

0.76 ± 0.01 

11.0 ± 0.2 

8.3 ± 0.1 

0,69 ± 0.01 

11.0± 0.2 

9.6 ± 0.2 

0.75 ± 0.01 

11.1 ± 0.2 

9.8 ± 0.1 

0.81 A 0.01 

11.1 ± 0.2 

10.4 ± 0.3 

0.89 ± 0.02 

11.1 ± 0.2 

9.3 ± 0.2 

0:71 ± 0.02 

11.1 ± 0.2 

9.3 ± 0.1 

0.63 ± 0.01 

11.1 ± 0.2 

9.7 ± 0.2 

0.79 ± 0.02 

11.1 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

11.1 ± 0.2 

11.2 ± 0.2 

0.89 ± 0.02 

11.2 ± 0.3 

11.3 ± 0.3 

0.91 ± 0.01 

11.2 ± 0.3 

9.2 ± 0.2 

0.75 ± 0.01 

11.2 ± 0.2 

9,3 ± 0.2 

0.81 ± 0.02 

11.2 ± 0.2 

10.8 ± 0.1 

0.85 ± 0.01 

11.3 ± 0.2 

10.1 ± 0.1 

0.79 ± 0.01 

11.3 ± 0.2 

10.0 ± 0.2 

0.83 ± 0.02 

11.3 ± 0.3 

9.5 ± 0.2 

0.64 ± 0.02 

11.3 ± 0.2 

11.0 ± 0.1 

0.92 ± 0.02 

11.3 ± 0.2 

10.1 ± 0.2 

0.78 ± 0.02 

11.3 ± 0.2 

11.2 ± 0.2 

0.86 ± 0.02 

11.3 ± 0.2 

10.1 ± 0.2 

0.80 ± 0,01 

11.3 ± 0.3 

10.1 i 0.2 

0.87 ± 0.02 

11.4 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 

0.64 ± 0.0! 

11.4 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

0.66 ± 0.01 

11.4± 0.3 

9.6 ± 0.2 

0,82 ± 0.02 

11.4 ± 0.1 

10.3 ± 0.1 

0.80 ± 0.01 

11.4 ± 0.2 

9.2 ± 0.3 

0.65 ± 0.02 

11.4 ± 0.3 

10.7 ± 0.3 

0.83 ± 0.02 

11.4 ± 0.2 

11.2 ± 0.2 

0.94 ± 0.02 

11.4 ± 0.2 

11.2 ± 0.2 

0.94 ± 0.03 

1 1.4 ± 0.2 

10.9 ± 0.2 

0.91 ± 0.01 

11,5 ± 0,2 

11.3 ± 0.2 

0.85 ± 0.01 

11.5 ± 0.2 

9.6 ± 0.1 

0.75 ± 0.01 

11.5 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

0.63 ± 0.02 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 

Monarch Lights 100's Menthol 100FMSF. 

Marlboro Lights 25's KFSP. 

Jumbo Wides Lights KFHP. 

Best Value Lights Menthol KFMSP. 

Bucks Lights KFSP... 

Monarch Lights Menthol KFMSP. 

American Lights KFSP. 

Bristol Lights Menthol KFMSP. 

Century 25's Lights 100's IOOFSP. 

Century' 25's Lights KFSP. 

Kool Non-Filter RNFMSP.. 

Sterling Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

Winston Lights KFHP. 

Kent KFHP. 

Century 25's Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

Montclair Lights KFHP... 

Sterling Lights 100's IOOFSP... 

Special 10's Lights KFHP. 

Marlboro Lights 100's 100FHP..... 

Pall Mall Lights 100's IOOFSP. 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol IOOFMSP 

Viceroy Lights 100's IOOFSP.. 

Bristol Lights KFSP..... 

Winston Lights KFSP. 

Camel Lights KFHP... 

Best Value Lights KFSP.. 

Players Lights 25's KFSP. 

Doral Lights Menthol KFMSP. 

Doral Lights KFHP. 

Marlboro Lights 100's IOOFSP. 

Monarch Lights KFSP. 

Magna Lites KFSP. 

GPC-Approved Lights 100's 100FHP,,,. 

Lark Lights 100's IOOFSP. 

Benson & Hedges Lights 100's IOOFSP. 

Camel Wides Lights KFHP. 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP. 

Players Lights 25’s Menthol KFMSP. 

Raleigh Lights 100's IOOFSP. 

Prime Lights 100's IOOFSP.. 

Cambridge Lights Menthol KFMSP... 

Bucks Filter KFSP. 

Dunhill International !OOFHP(red pack).. 

Private Slock Lights 100's IOOFSP. 

Camel Lights KFSP. 
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CO "Tar” 


mg/cig mg/cig 


11.6 

± 

0.3 

914 

± 

0.2 

11.7 

± 

0.2 

10.5 

db 

0.2 

11.7 

± 

0.3 

11.0 

± 

0.3 

11.7 

± 

0.3 

8.8 


0.2 

11.7 

± 

0.2 

10.2 

± 

0.2 

11.8 

± 

0.2 

9.1 

± 

0.1 

11.8 

± 

0.2 

11.5 

db 

0.1 

11.8 

± 

0.2 

9.8 

db 

0.2 

11.8 

± 

0.2 

8.7 

± 

0.1 

11.8 

db 

0.2 

7.5 

± 

0.2 

11.8 

± 

0.4 

19.4 

zb 

0.5 

11.9 

db 

0.3 

9.4 

± 

0.2 

11.9 

db 

0.3 

10.9 


0.2 

11.9 

zb 

0.2 

11.3 

± 

0.2 

11.9 

± 

0.3 

8.7 

± 

0.2 

11.9 

± 

0.3 

11.5 

± 

0.2 

11.9 

± 

0.2 

9.2 

± 

0.2 

11.9 

± 

0.2 

11.5 

db 

0.2 

12.0 


0.3 

10.3 

± 

0.2 

12.0 

± 

0.2 

11.5 

± 

0.2 

12.0 

i 

0.3 

10.3 


0.2 

12.0 

± 

0.2 

11.7 

db 

0.2 

12.0 

± 

0.3 

9.6 

± 

0 2 

12.0 


0.2 

10.5 

zb 

0.2 

12.1 

± 

0.2 

11.0 

db 

0.2 

12.1 

db 

0.2 

9.3 


0.2 

12.1 


0.3 

10.0 

db 

0.2 

12.1 

± 

0.4 

8.2 


0.2 

12.1 


0.3 

8.2 

zb 

0.2 

12.2 

zb 

0.3 

10.0 

± 

0.2 

12.2 

i 

0.3 

9.2 

db 

0.1 

12.2 

Zb 

0.2 

9.4 

db 

0.2 

12.2 

± 

0.3 

9.5 

=b 

0.2 

12.2 

db 

0.4 

11.4 

± 

0.3 

12.2 


0.2 

10.3 

± 

0.1 

12.2 

± 

•0.3 

11.1 

± 

0.3 

12.2 


0.2 

13.1 

db 

0.2 

12.3 

zb 

0.3 

10.1 

± 

0.2 

12.3 


0.2 

12.3 

± 

0.2 

12.3 

± 

0.2 

10.2 

± 

0.3 

12.3 

zb 

0.2 

10.2 


0.2 

12.4 


0.2 

13.6 

± 

0.2 

12.4 

zb 

0.3 

13.3 

± 

0.3 

12.4 

± 

0.3 

10.0 

± 

0.2 

12.5 

zb 

0.3 

11.2 

i 

0.2 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


’Nicotine" 
mg/cig 
0.69 4 0.02 
0.82 ± 0.01 
0.92 ± 0.02 
0.59 ± 0.02 
0.75 ± 0.02 
0.60 ± 0.01 
0.92 ± 0.01 
0.71 4 0.01 
0.64 4 0.01 
0.5! 4 0.01 
1.33 4 0.04 
0.67 ± 0.02 
0.87 4 0.01 
0.84 4 0.02 
0.61 ± 0.01 
0.90 ± 0.01 
0.66 ± 0.02 
0.92 ± 0.02 
0.83 ± 0.01 
0.94 ± 0.02 
0.83 ± 0.02 
0.96 ± 0.01 
0.68 ± 0.02 
0.85 ± 0.01 
0.88± 0.01 
0.61 ± 0.01 
0.71 ± 0.02 
0.56 ± 0.01 
0.56 ± 0.01 
0.82± 0.0 f 
0.59 ± 0.01 
0.61 4 0.01 
0.65 4 0.02 
0.83 4 0.02 
0.83 ± 0.01 
0.90 4 0.02 
0.95 4 0.02 
0.71 4 0.02 
1.01 ± 0.01 
0.77 4 0.03 
0.71 4 0.02 
0.96 ± 0.02 
1.25 4 0.03 
0.73 4 0.02 
0.90 4 0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 

Doral Lights KFSP. 

Salem Lights KFMSP... 

Virginia Slims 100FSP. 

GPC-Approved Lights 100's I00FSP. 

Montclair Lights 100's 100FSP. 

Monarch Lights KFHP. 

Marlboro Medium KFSP. 

Craven A KFHP. 

Special 10's Lights 100's IOOFHP. 

Marlboro Medium 100's 100FSP. 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP.... 

Magna Lites KFHP...,... 

Marlboro Medium 100's IOOFHP. 

American Lights 100's 100FSP. 

Players 100's Menthol 100FMHP. 

Virginia Slims Menthol 100FMSP.... 

Viceroy KFHP. 

Parliament Lights 100's 100FSP. 

Basic Lights KFSP. 

Cambridge Lights KFSP. 

Monarch Lights Menthol KFMHP. 

Commander RNFSP.-. 

Kent KFSP. 

Viceroy KFSP. 

Special 10's Full Flavor KFHP. 

Misty Full Flavor Slims Menthol 100FMHP.. 

Bristol Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

Winston Select Lights KFSP. 

Summit Lights 100's 100FSP. 

St. Moritz Menthol IOOFMSP. 

Raleigh Extra Lights 100's 100FSP. 

Basic Lights Menthol KFMSP. 

Benson & Hedges KFHP. 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 

Cambridge Lights 100's Menthol IOOFMSP... 
Players Lights 25's 100's Menthol IOOFMSP. 

Players 100's IOOFHP. 

Misty Full Flavor Slims IOOFHP. 

Bristol Lights 100’s 100FSP. 

Special 10's Milds 100's Menthol 100FMHP.. 

Riviera KFMSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Dave's Lights KFHP. 

Kent 100s100FSP. 

GPC-Approved Full Flavor Menthol KFMSP. 
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CO "Tar" 

mg/cig mg/cig 


12.5 


0.2 

8.6 ± 

0.2 

12.5 

± 

0.3 

9.4 ± 

0.2 

12.5 

± 

0.3 

14.4 ± 

0.3 

12.5 

± 

0.2 

9.8 ± 

0.2 

12.5 

rb 

0.2 

11.6 ± 

0.2 

12.6 

± 

0.2 

9.8 ± 

0.2 

12.6 

i: 

0.3 

11.8± 

0.3 

12.6 


0.2 

13.2 ± 

0.2 

12.6 


0.2 

12.0 ± 

0.2 

12.6 


0.2 

12.2 ± 

0.1 

12.6 

± 

0.2 

13.7 ± 

0.2 

12.6 

± 

0.2 

9.9 ± 

0.2 

12.7 

dr 

0.2 

12.5 ± 

0.2 

12.7 

± 

0.3 

11.7 ± 

0.2 

12.8 

± 

0.2 

12.8 ± 

0.3 

12.8 

± 

0.3 

14.8 ± 

0.3 

12.8 

± 

0.3 

14.6 ± 

0.2 

12.8 


0.2 

11.7 ± 

0.2 

12.8 

dz 

0.2 

10.2 ± 

0.2 

12.8 

± 

0.2 

10.3 ± 

0.2 

12.8 

± 

0.2 

9.6 ± 

0.1 

12.8 

± 

0.3 

22.6 ± 

0.5 

12.8 

=fc 

0.2 

12.1 ± 

0.2 

12.8 


0.3 

14.6 ± 

0.2 

12.8 

i 

0.2 

15.4 ± 

0.2 

12.8 

=b 

0.2 

14.2 ± 

0.2 

12.9 

± 

0,2 

9.7 ± 

0.2 

12.9 

± 

0.3 

10.7 ± 

0.2 

13.0 

± 

0.2 

10.7 ± 

0.1 

13.0 

± 

0.2 

13.7 ± 

0.2 

13.0 

± 

0.3 

10.1 ± 

0.2 

13.0 

± 

0.2 

10.5 ± 

0.2 

13.0 


0.3 

14.7 ± 

0.3 

■ 13.0 


0.2 

14.0 ± 

0.2 

13.1 

± 

0.2 

10.2± 

0.2 

13.1 

± 

0.2 

10.0 ± 

0.3 

13.1 

=L 

0.3 

13.0 ± 

0.3 

13.2 

i 

0.2 

14.4 ± 

0.3 

13.2 

± 

0.2 

10.2 ± 

0.2 

13.3 

± 

0.3 

12.3 ± 

0.2 

13.3 

± 

0.3 

15.1 ± 

0.3 

13.3 

i 

0.3 

15.3 ± 

0.3 

13.3 

rb 

0.3 

10.6 ± 

0.2 

13.4 

± 

0.2 

13.0 ± 

0.2 

13.4 

± 

0.2 

14.9 ± 

0.3 
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"Nicotine" 

mg/cig 

0.59 ± 0.01 
0.76 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
0.68 ± 0.01 
0.94 ±0.02 
0.61 ± 0.01 
0.88 ± 0.02 
1.27 ± 0.02 
0.99 ± 0.02 
0.97 ± 0.01 
0.99 ± 0.02 
0.63 ± 0.01 
0.96 ± 0.01 
0.95 ± 0.02 
0.98 ± 0.02 
1.11 ± 0.02 
1.10 ± 0.02 
0.98 ±0.02 
0.70 ± 0.01 
0.72 ± 0.01 
0.61 ± 0.01 
1.43 ± 0.03 
0.87 ± 0.01 
1.12 ± 0.02 
1.16 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
0.72 ± 0.02 
0.86 ± 0.02 
0.79 ± 0.02 
0.95 ± 0.02 
0.71 ± 0.01 
0.72 ± 0.01 
1.05 ± 0.02 
1.00 ± 0.02 
0.74 ± 0.01 
0.75 ± 0.02 
0.99 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
0.77 ± 0.02 
0.98 ± 0,01 
1.09 ± 0,02 
1.13 ± 0.02 
0.72 ± 0.01 
0.96 ± 0.02 
0.96 ± 0.01 


PM3001014272 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 



















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand _ 

Winston Lights 100's 100FSP. 

Richland 20's KFSP. 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 

Carolina Gold Lights KFSP. 

Chesterfield RNFSP. 

Camel Special Lights KFSP. 

Basic Lights 100's 100FSP. 

Summit Full Flavor KFHP. 

Camel Lights LOO’s 100FSP. 

GPC-Approved KNFSP. 

Players RNFHP. 

Richland 20's Menthol KFMSP. 

Prime Full Flavor KFHP... 

Players Lights 25's 100's 100FSP. 

Prime KNFSP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's Menthol IOOFMSP... 

Satin 100FSP. 

Raleigh KNFSP. 

Picayune RNFSP. 

Doral Lights 100's I00FHP. 

Cambridge Lights 100's 100FSP... 

Philip Morris International Menthol 100FMHP. 

Private Stock Full Flavor KFHP..,. 

Marlboro KFHP. 

Covington Lights KFSP. 

Saratoga 120's Menthol 120FMHP.... 

Basic Lights 100’s Menthol IOOFMSP. 

Montclair Full Flavor KFHP. 

Newport Stripes Lights 100s Menthol 100FMHP. 

Marlboro Menthol KFMSP. 

Pyramid Lights KFSP. 

Doral Lights IOO's Menthol IOOFMSP. 

Bee KFHP. 

Style Lights 100's 100FHP. 

Style Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Philip Morris International 100FHP. 

Private Stock KNFSP,..... 

Private Slock Full Flavor 100's Menthol IOOFMSP. 

Style Lights 100's 100FSP. 

Tareyton KFSP. 

Alpine IOO's IOOFMSP. 

Newport Stripes Lights 100s 100FHP. 

Virginia Slims Lights 12()'s Menthol 120FMHP. 

Marlboro Menthol KFMHP. 

L & M Super Kings 100FSP.. . 
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CO 

mg/cig 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

13.4 


0.3 

10.2 

£ 

0.2 

0.82 

rfc 

0.02 

13.4 


0.2 

15.4 

db 

0.2 

1.15 

± 

0.02 

13.4 

4- 

0.3 

13.4 

£ 

0.2 

1.01 

dr 

0.02 

13.4 

db 

0.3 

11.1 

rb 

0.2 

0.91 

rfc 

0.02 

13.5 

± 

0.4 

19.2 


0.4 

1 . 0 S 

£ 

0.02 

13.5 

db 

0.3 

11.1 

± 

0.3 

0.89 

£ 

0.02 

13.6 

rfc 

0.2 

10,2 

4- 

0,2 

0.75 

dr 

0.01 

13.6 

± 

0.5 

15.3 

£ 

0.4 

1.12 

dr 

0.02 

13.6 

± 

0.4 

10.1 

± 

0.2 

0.83 

d: 

0.01 

13.7 

± 

0.3 

21.1 

£ 

0.4 

1.15 

£ 

0.02 

13.7 

rfc 

0.3 

23.7 

dr 

0.4 

1.65 

dr 

0.04 

13.7 

£ 

0.3 

15.5 

£ 

0.2 

1.10 

± 

0.01 

13.7 

£ 

0.3 

14.1 

± 

0.2 

0.98 

db 

0.02 

13.7 

dr 

0.3 

10.3 

db 

0.3 

0.75 

dr 

0.02 

13.7 

rfc 

0.3 

20.8 

£ 

0.3 

1.13 

rfc 

0.02 

13.8 

± 

0.2 

13.3 

± 

0.2 

0.93 

± 

0.02 

13.8 

dr 

0.2 

11.7 

£ 

0.2 

0.98 

dr 

0.02 

13.8 

£ 

0.3 

21.3 

£ 

0.3 

1.18 

rfc 

0.02 

13.8 

dr 

0.4 

17.2 

£ 

0.3 

1.07 

dr 

0.02 

13.8 

db 

0.2 

11.0 

db 

0.2 

0.74 

rfc 

0.02 

13.9 

£ 

0.3 

10.2 

£ 

0.2 

0.73 

d: 

0.02 

13.9 

rfc 

0.2 

14.7 

rfc 

0.3 

1.12 

rfc 

0.02 

13.9 

db 

0.2 

14.3 

dr 

0.2 

0.98 

rfc 

0.01 

13.9 

± 

0.3 

15.6 

± 

0.3 

1.08 

± 

0.02 

13.9 

± 

0.3 

9.6 

£ 

0.1 

0.60 

dr 

0.01 

13.9 

£ 

0.3 

14.0 

£ 

0.3 

1.09 

dr 

0.02 

14.0 

£ 

0.2 

10.5 

£ 

0.1 

0.74 

± 

0.01 

14.0 

£ 

0.2 

15.6 

4. 

0.3 

1.10 

rfc 

0.02 

14.1 

£ 

0,3 

11.5 

£ 

0.2 

0,91 

± 

0,02 

14.1 

dr 

0.2 

15.6 

dr 

0.2 

1.09 

db 

0.02 

14.1 

£ 

0.3 

9.9 

rfc 

0.3 

0.61 


0.02 

14.1 

dt 

0.4 

9.7 

± 

0.4 

0.67 

± 

0.02 

14.1 

£ 

0.2 

15.6 

£ 

0.2 

1.21 

rfc 

0.02 

14.1 

£ 

0,4 

11.4 

dr 

0.1 

0.92 

db 

0.01 

14.2 

£ 

0.2 

11.6 

± 

0.2 

0.93 

± 

0.02 

14.2 

£ 

0.3 

15.5 

± 

0.2 

1.18 

d: 

0.02 

14.2 

£ 

0.3 

21.5 

rfc 

0.3 

1.16 

dr 

0.02 

14.2 

£ 

0 3 

14.5 

£ 

0.2 

1.07 

rfc 

0.02 

14.2 

± 

0.3 

11.6 

£ 

0.2 

0.94 

± 

0.02 

14.2 

£ 

0.3 

13.8 

dr 

0.3 

0.95 

± 

0.02 

14.3 

dr 

0.3 

15.6 

dr 

0.2 

1.13 

rfc 

0.01 

14.3 

£ 

0.3 

11.7 


0.2 

0.95 

rfc 

0.02 

14.3 

£ 

0.3 

14.4 

£ 

0.2 

1.10 

rb 

0.02 

14.3 

£ 

0.3 

16.0 

4- 

0.3 

1.10 


0.02 

14 3 

± 

0.7 

10.5 

dt 

0.3 

0.74 

rfc 

0.02 


PM3001014273 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 

Style Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Saratoga I20's I20FHP. 

Lark Filters KFSP... 

Montclair Full Flavor KFSP. 

Raleigh Extra KNFSP... 

Pall Mall Gold 100's 100FSP. 

Harley Davidson Full Flavor KFHP. 

Richland 20’s IQO's Menthol 100FMSP. 

Kool 100's 100FMHP. 

Prime Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP. 

Marlboro 100's (red package) 100FHP. 

Doral Lights 100's 100FSP.... 

Kool Filters Menthol KFMHP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FSP. 

Satin Menthol 100FMSP. 

Marlboro 25’s KFSP. 

Benson & Hedges 100's Mentliol 100FMSP. 

Gauloises Blondes KFHP.. 

Marlboro KFSP. 

Kool Filter Kings KJFMSP. 

Montclair Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Benson & Hedges 100's 100FHP... 

English Ovals KNFHP. 

Carolina Gold KFSP. 

Pall Mall Red Filters 100's 100FSP. 

Raleigh KFSP. 

Prime Full Flavor KFSP. 

Benson & Hedges 100's Menthol 100FMHP. 

GPC-Approved Full Flavor KFHP. 

Summit Full Flavor 100's Menthol 100FMSP.... 

Alpine KFMSP.;. 

Benson & Hedges 100's 100FSP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FHP. 

American Full Flavor KFSP. 

Marlboro 100's (red package) LOOFSP. 

Harley Davidson Full Flavor KFSP. 

Bristol KNFSP. 

Harley Davidson Full Flavor 100's 100FSP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Raleigh Extra KFSP. 

Richland 20's 100's 100FSP. 

Winston Select IOO's 100FHP. 

Raleigh 100's 100FSP. 

Commander KNFSP. 
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CO "Tar” 


mg/cig mg/cig 


14.3 

± 

0.2 

1 f.7 ± 

0.2 

14.3 


0.3 

14.1 ± 

0.2 

14.3 

± 

0.3 

13.6 ± 

0.4 

14.4 

± 

0.3 

16.5 ± 

0.3 

14.4 


0.3 

21.8 ± 

0.3 

14.4 

± 

0.2 

14.3 ± 

0.2 

14.4 

± 

0.2 

13. l.± 

0.2 

14.4 

± 

0.2 

16.1 ± 

0.2 

14.4 

± 

0.2 

15.5 ± 

0.2 

14.4 

± 

0.3 

14.5 ± 

0.2 

14.4 


0.3 

14.4 ± 

0.3 

14.5 


0.3 

15.7 ± 

0.3 

14.5 


0.3 

10.2 ± 

0.2 

14.5 

db 

0.3 

16.3 ± 

0.4 

14.5 

± 

0.2 

15.4 ± 

0.2 

14.5 

± 

0.3 

11.8 ± 

0.2 

14.6 

dz 

0.2 

15.7 ± 

0.2 

14.6 

± 

0.2 

15.3 ± 

0.3 

14.6 

db 

0.3 

14.4 ± 

0.2 

14.6 

± 

0.2 

15.8 ± 

0.4 

14.7 

± 

0.3 

16.4 ± 

0.2 

14.7 

d: 

0.4 

15.3 * 

0.2 

14.7 

db 

0.3 

15.3 ± 

0.2 

14.7 

± 

0.2 

24.9 ± 

0.3 

14.7 

± 

0.2 

15.8 ± 

0.2 

14.7 

± 

0.3 

15.9 ± 

0.3 

14.8 

db 

0.4 

15.7 ± 

0.3 

14.8 

d: 

0.3 

15.3 ± 

0.2 

14.8 

± 

0.3 

15.6 ± 

0.3 

14.8 

db 

0.2 

14.8 ± 

0.3 

14.8 


0.2 

14.7 dt 

0.1 

14,8 

db 

0,3 

15.7 ± 

0.2 

14.8 


0.3 

15.7 ± 

0.3 

14.8 


0.3 

15.4 ± 

0.2 

14.8 

± 

0.2 

16.5 ± 

0,3 

14.9 

± 

0.3 

15.5 ± 

0.3 

15.0 

d: 

0.2 

13.7 ± 

0.2 

15.0 

± 

0.3 

26.3 ± 

0.4 

15.0 

± 

0.2 

14.6 ± 

0.2 

15.0 

± 

0.3 

11.9 ± 

0.2 

15.1 

± 

0.3 

15.2 ± 

0.3 

15.1 

db 

0.2 

15.9 ± 

0.2 

15.1 

d; 

0.3 

15.5 ± 

0.2 

15.1 

± 

0.3 

15.9 ± 

0.3 

15.2 

± 

0.3 

26.6 ± 

0.4 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


"Nicotine" 

mg/cig 

0.92 ± 0.01 
1.08 ± 0.02 
0.93 ± 0.03 
1.20 ± 0.02 
1.19 ± 0.02 
1.09 ± 0.02 
0.88 ± 0.01 
1.25 ± 0.02 
1.18 ± 0.02 
1.04 ± 0.01 

1.10 4: 0.02 

1.17 ± 0.02 
0.71 ± 0.01 
1.19 ± 0.0.3 
1.10 ± 0.02 
0.97 ± 0.02 

1.13 ± 0.02 

1.14 ± 0.02 
0.96 ± 0.01 

1.11 ± 0.02 

1.19 ± 0.02 
1.13 ± 0.01 

1.15 ± 0.02 
1.98 ± 0.03 

1.20 ± 0.02 

1.18 ± 0.02 
0.93 ± 0.02 
0.96 ± 0.02 

1.16 ± 0.03 
0.87 ± 0.02 
1.07 ± 0.01 
1,05 ± 0,02 

1.17 ± 0.02 
1.16 ± 0.02 
1,21 ± 0.02 
1.17 ± 0.02 
0.94 ± 0.01 
1.67 ± 0.02 
1.04 ± 0.02 
0.93 ± 0.01 
0.90 ± 0.02 
1.20 ± 0.02 
1.27 ± 0.02 
1.02 ± 0.02 
1.70 ± 0.02 


PM 3001014274 

















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 

Alpine KFMHP. 

Covington Lights 100's 100FSP. 

Summit Full Flavor KFSP. 

Doral Full Flavor KFHP. 

Basic KNFSP. 

Winston Select 100's 100FSP. 

Winston Select KFSP... 

Private Stock Full Flavor KFSP. 

American Full Flavor IOO's 100FSP. 

Kool Super Longs 100‘s 100FMSP.. 

More White Lights 120s 120FSP. 

Winston KFSP. 

Craven A Filter Standard Size RFHP. 

Basic Menthol KFMSP. 

Lark Filters 100's 100FSP. 

Viceroy 100's 100FSP. 

Century 25's KFSP. 

GPC-Approved Full Flavor KFSP. 

Bristol Full Flavor KFSP. 

Dave's Filter KFHP. 

More Lights 120s Menthol 120FMSP. 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP. 

Newport KFMHP. 

Montclair Full Flavor 100's 100FSP. 

Tareyton 100's 100FSP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FKP.... 

Old Gold Filters KFHP. 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP. 

Salem Preferred 100's 100FMSP. 

Special 10'sFull Flavor 100’s 100FHP. 

Summit KNFSP .... 

L & M KFHP. 

Summit Full Flavor 100‘s 100FSP. 

More Lights 120s 120FSP. 

Pall Mall KNFSP.. 

Magna KFSP. 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP. 

Riviera IOO's 100FMSP. 

L & M KFSP. 

Pyramid Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

Basic Filters KFSP. 

Raleigh Extra 100's 100FSP. 

Doral Full Flavor KFSP. 

Monarch Full Flavor KFHP. 

Monarch Menthol KFMHP. 
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CO "Tar" 


mg/cig mg/cig 


15.2 ± 

0.2 

I6?0 

db 

0.3 

15.2 ± 

0.2 

8.6 

± 

0.1 

15.2 ± 

0.2 

15.5 

± 

0.2 

15.3 ± 

0.3 

13.6 

± 

0.2 

15.3 ± 

0.3 

27.4 

± 

0.3 

15.4 ± 

0.2 

15.7 

± 

0.2 

15.4 ± 

0.3 

15.8 


0.3 

15.4 ± 

0.2 

15.4 

± 

0.3 

15.4 ± 

0.2 

16.3 

± 

0.3 

15.4 ± 

0.3 

16.7 

± 

0.2 

15.4 i 

0.3 

11.5 


0.3 

15,4 ± 

0.2 

15.9 

± 

0.2 

15.4 ± 

0.2 

19.5 

± 

0.3 

15.4 ± 

0.2 

15.6 

± 

0.2 

-H 

''t 

0.3 

14,3 

db 

0.2 

15.4 ± 

0.2 

16.1 

± 

0.2 

15.5 ± 

0.2 

13.1 

± 

0.3 

15.5 ± 

0.3 

15.6 

db 

0.3 

15.6 ± 

0.3 

15.7 

db 

0.3 

15.6 ± 

0.3 

15.6 

± 

0.3 

15.7 ± 

0.4 

9.3 

± 

0.3 

15.7 ± 

0.3 

11.8 

d; 

0.2 

15.7 ± 

0.3 

15.6 

db 

0.3 

15.7 ± 

0.3 

16.7 

d= 

0.2 

15.8 ± 

0.2 

13.5 

± 

0.2 

15.8 ± 

0.3 

13.6 

it 

0.3 

15.8 ± 

0.4 

14.1 


0.3 

15.8 ± 

0.3 

14.2 

db 

0.3 

15.8 ± 

0.2 

14.5 

± 

0.2 

15.8 ± 

0.3 

17.0 

± 

0.2 

15.9 ± 

0 3 

23.2 


0.4 

15.9 ± 

1.0 

14.5 

± 

0.6 

16.0 ± 

0.2 

14.3 

± 

0.2 

-H 

o 

0.4 

9.6 

db 

0.2 

16.0 ± 

0.2 

23.7 


0.3 

16,0 ± 

0.3 

13.7 

± 

0.2 

16.0 ± 

0.3 

13.7 

± 

0.3 

16.0 ± 

0.3 

16.2 

± 

0.3 

16.0 ± 

0.7 

14.4 

-L 

0.4 

16.0 ± 

0 5 

10.0 

± 

0 2 

16.1 ± 

0.2 

15.7 

± 

0.3 

16.1 ± 

0.3 

14.4 

i 

0.2 

16.1 ± 

0.3 

13.5 

± 

0.2 

16.1 ± 

0.3 

14.3 

± 

0.3 

16.1 ± 

0.2 

14.5 

db 

0.2 
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"Nicotine" 

mg/cig 

1.05 ± 0.02 
0.53 ± 0.01 
0.90 ± 0.01 
0.82 ± 0.05 
1.78 ± 0.03 
1.27 ± 0.02 
1.18 ± 0.02 
0.89 ± 0.02 
1.21 ± 0.02 
1.31 ± 0.03 
0.95 ± 0.02 

1.13 ± 0.02 
1.54 ± 0.03 
0.98 ± 0.02 
1.05 ± 0.01 
1.20 ± 0.02 
0.69 db 0.02 
0.89 ± 0.02 
1.01 ± 0.03 
0.99 ± 0.02 
0.85 ± 0.02 
1.03 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
1.25 ± 0.02 
0.97 ± 0.02 
0.83 ± 0.01 
1.03 ± 0.02 
0.82 ± 0.01 

1.14 ± 0.02 
1.29 ± 0.02 
1.45 ± 0.02 
0.86 ± 0.02 
0.88 ± 0.02 
0.83 ± 0.02 
1.45 ± 0.03 
0.78 ± 0.01 
0.81 ± 0.02 
1.19 ± 0.02 
0.84 ± 0.02 
0.65 ± 0.02 
0.97 ± 0.02 
0,89 ± 0.02 
0.82 ± 0.0! 
0.79 ± 0.01 
0.81 ± 0.01 


PM3001014275 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 

Monarch Full Flavor KFSP. 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

Monarch Menthol KFMSP. 

Magna KFHP. 

Covington Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Winston KFHP. 

Doral Full Flavor 100‘s 100FHP. 

Doral KNFSP. 

Private Stock Full Flavor 100's 1O0FSP. 

Best Value Full Flavor KFSP. 

Covington Filters KFSP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Century 25's 100's 100FSP. 

North Star KFHP. 

Pyramid Lights 100's 100FSP. 

Camel KNFSP. 

Doral Full Flavor 100's Menthol 1O0FMSP. 

Winston Select KFHP... 

Max 120s 120FSP. 

Carolina Gold Menthol KFMSP. 

Max 120s Menthol I20FMSP. 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP.-. 

Monarch 100's 100FSP. 

Tall 120s Menthol 120FMSP. 

Newport 25s KFMSP. 

Politix KFHP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FSP. 

Best Value Full Flavor 100‘s 100FSP. 

Best Value Full Flavor 100's Menthol 100FMSP 

Monarch KNFSP. 

Best Value KNFSP. 

Bristol Full Flavor 100’s I00FSP. 

Camel Filters KFHP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Newport KFMSP. 

Herbert Tareyton KNFSP. 

Covington Fillers Menthol KFMSP.. 

Monarch 100's Menthol 10OFMSP. 

Prime Full Flavor 100's 100FSP. 

Sterling 100's 100FSP. 

Sterling 100‘s Menthol 100FMSP.. 

Basic 100‘s Menthol 100FMSP. 

Winston 100‘s 100FSP. 

Newport 10’s KFMSP. 

Pyramid KNFSP. 
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CO "Tar" 

mg/cig mg/rig 


16.1 

± 

0.2 

1443 

£ 

0.2 

16.1 

£ 

0.4 

15.5 

£ 

0.3 

16.1 

£ 

0.3 

13.8 

£ 

0.3 

16.2 

£ 

0.3 

14.6 

£ 

0.3 

16.2 

£ 

0.3 

9.4 

£ 

0.2 

16.3 

£ 

0.3 

16.5 

£ 

0.3 

16.3 

£ 

0.3 

12.7 

£ 

0.2 

16.3 

£ 

0.3 

19.2 

- 4 - 

0.3 

16.3 

£ 

0.4 

14.9 

£ 

0.2 

16.3 

£ 

0.4 

13.9 

£ 

0.2 

16.3 

£ 

0.3 

12.8 

£ 

U.2 

16.4 

£ 

0.3 

*5.0 

£ 

0.2 

16.4 

± 

0.3 

13.6 

£ 

0.3 

16.4 

£ 

0.3 

15.9 

£ 

0.3 

16.4 

£ 

0.5 

10.1 

£ 

0.2 

16.4 

£ 

0.4 

24.0 

£ 

0.5 

16.5 

£ 

0.3 

12.3 

£ 

0.2 

16.6 

£ 

0.3 

15.9 

£ 

0.3 

16.6 

£ 

0.4 

16.0 

£ 

0.3 

16.6 

i 

0.2 

17.2 

£ 

0.2 

16.6 

£ 

0.3 

16.1 

£ 

0,3 

16.6 

£ 

0.4 

12.2 

£ 

0.2 

16.7 

£ 

0.4 

12.7 

£ 

0.3 

16.7 

£ 

0.3 

18,1 

£ 

0.4 

16.7 

£ 

0.2 

16.8 

£ 

0.3 

16.7 

£ 

0.4 

16.1 

£ 

0.2 

16.7 

£ 

0.3 

15.1 

£ 

0.2 

16.8 

£ 

0.3 

12.8 

£ 

0.2 

16.8 

£ 

0.2 

12.9 

£ 

0.2 

16.9 

£ 

0.3 

19.8 

£ 

0.4 

16.9 

£ 

0.3 

20.8 

£ 

0.3 

16.9 

£ 

0.4 

15.1 

£ 

0.3 

16.9 

± 

0.3 

16.8 

£ 

0.3 

17.0 

£ 

0.3 

25.4 

£ 

0.3 

17.1 

£ 

0.3 

16.9 

£ 

0.3 

17.2 

£ 

0.4 

24.8 

£ 

0.5 

17.2 

£ 

0.3 

14.8 

£ 

0.3 

17.2 

£ 

0.2 

13.4 

£ 

0.2 

17.2 

£ 

0.1 

14.8 

i 

0.2 

17.3 

£ 

0.3 

12.9 

£ 

0.2 

17.3 

± 

0 3 

13.2 

£ 

0.2 

17.4 

£ 

0.3 

15.3 

£ 

0.2 

17.5 

£ 

0.2 

16.3 

£ 

0.2 

17.5 

£ 

0.3 

16.7 

£ 

0.3 

17.5 

£ 

0.4 

23.8 

£ 

0.5 


76 


"Nicotine" 

mg/cig 

0.81 ± 0.01 
0.95 dt 0.02 
0.77 ± 0.01 
0.80 ± 0.01 
0.57 ± 0.01 
1.13 ± 0.03 
0.82 ± 0.02 
1.01 ± 0.02 
0.94 ± 0.02 
0,80 ± 0.01 
0.62 ± 0.01 
l.I0± 0.01 
0.81 ± 0.02 

1.17 ± 0.02 
0.64 ± 0.02 
1.73 ± 0.04 
0.79 ± 0.01 

1.19 ± 0.02 
1.27 ± 0.02 
1.26 ± 0.02 
1.26 ± 0.02 
0.79 ± 0.02 
0.75 ± 0.02 
1.46 ± 0,03 
1.21 * 0.02 

1.18 ± 0.02 
0.92 ± 0.02 
0.75 ± 0.02 
0.79 ± 0.01 
1.05 ± 0.03 
1.10 ± 0.02 
0.98 ± 0.02 
1.13 ± 0.02 
1.57 ± 0.03 

1.20 ± 0.03 
1.54 ± 0.03 
0.76 ± 0.02 
0.81 ± 0.02 
0.89 ± 0.01 
0.78 ± 0.01 
0.80 ± 0.02 
1.01 ± 0.02 
1.20 ± 0.02 
1.18 4 0.02 
1.30 ± 0.03 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 

CO 

mg/cig 

"Tar” 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

Old Gold Straights KNFSP. 

. 17.5* 

0.4 

25.3 ± 

0.4 

1.67* 

0.04 

Basic Filter 100's 100FSP. 

. ! 7.6 ± 

0.3 

15.6* 

0.2 

1.00 * 

0.01 

Dunhill Menthol IOOFMHP(green pack). 

. 17.6 ± 

0.3 

15.0* 

0.3 

1.27* 

0.03 

Cambridge Full Flavor 100's 100FSP.. . 

. 17.6 * 

0.3 

15.3 * 

0.3 

0.98 * 

0.02 

Chesterfield KNFSP. 

. 17,6 A- 

0.5 

24.0* 

0.5 

1.31 * 

0.03 

Salem KFMSP. 

. 17.7* 

0.3 

16.7 * 

0.2 

1.15* 

0.02 

Camel Filters 99 100FHP. 

. 17.8* 

0.3 

16.0 * 

0.2 

1.14* 

0,01 

Salem 100’s 100FMSP. 

. 18.0* 

0.3 

16.4 * 

0.2 

1.26 * 

0.02 

Old Gold Filter 100's 100FSP. 

. 18.1* 

0.3 

14.3 * 

0.2 

1.09 * 

0.02 

Camel Filters 100's 100FSP. 

. 18.2* 

0.3 

16.4 * 

0.3 

1.21 ± 

0,02 

Hogshead Wide Full Flavor KFHP.. 

. 18.3* 

0.3 

16.7 * 

0.2 

1.20* 

0.02 

Newport 10's 100's 100FMSP. 

. 18.4* 

0.2 

18.2* 

0.2 

1.34* 

0.02 

Camel Wides KFHP. 

. 18.6 ± 

0.3 

16.6* 

0.2 

1.17* 

0.02 

Newport 100's 1O0FMHP. 

. 18.6* 

0.3 

18.3 ± 

0.3 

1.34* 

0.02 

Pyramid Full Flavor KFSP. 

. 18.6 ± 

0.5 

14.3* 

0.3 

0.72* 

0.02 

Newport 25s 100‘s 100FMSP.. 

. 18.7* 

0.2 

18.6 * 

0.2 

1.39* 

0.02 

Newport 100's 100FMSP. 

. 18.7* 

0.3 

18.5* 

0.2 

1.35 * 

0.02 

Jumbo Wides KFHP. 

. 18.7* 

0.3 

16.8* 

0.3 

1.22* 

0.02 

Camel Filters KFSP. 

. 18.8* 

0.4 

17.0* 

0.3 

1.16 * 

0.02 

More 120s Menthol 120FMSP.... 

. 18.9* 

0.4 

13.1 * 

0.3 

1.12 * 

0.03 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP.... 

. 18.9* 

0.5 

14,4 * 

0.3 

-H 

cn 

O 

0.02 

Tall 120s 120FSP. . 

. 19.1* 

0.4 

18.6* 

0.2 

1.40 * 

0.02 

More 120s I20FSP. 

. 19.7* 

0.6 

13.2* 

0.4 

1.07* 

0.03 

Covington Filter 100's 100FSP. 

. 22.0* 

0.4 

14.0* 

0.2 

0.68* 

0.01 

Pyramid Full Flavor 100's Menthol 100FMSP 

. 22.1* 

0.4 

15.5 * 

0.2 

0.81 * 

0.02 

Pyramid Full Flavor 100's 100FSP. 

. 22.2* 

0.6 

15.5 * 

0.2 

0.82* 

0.01 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 































Appendix C - Butt Lengths 


A 
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PM3001014278 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 



Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Bran{ l _ Length - mm 

Alpine KFMKP. 27.28,29 

Alpine KPMSP... 27.28,29 

Alpine 100's 100FMSP. 34,35.36 

Alpine Lights KFMHP. 33.34,34.5,35 

Alpine Lights KFMSP. 33.34.35 

Alpine Lights 100's 100FMSP. 38,39,39.5 

American. Full Flavor KFSP. 27,27.5 

American Full Flavor 100's 100FSP. 37.38,39 

American Lights KFSP. 32,33,34 

American Lights IOO's 100FSP. 37.38.38.5,39 

Basic KNFSP. 23 

Basic Filters KFSP. 27,28.29 

Basic Menthol KFMSP. 27,28 

Basic Filter 100's I00FSP. 33.34,35 

Basic 100's Menthol 100FMSP. 34,35,36 

Basic Lights KFSP. 34,35 

Basic Lights Menthol KFMSP. 34,34.5,35 

Basic Lights IOO's 100FSP. 39,39,5,40 

Basic Lights IOO's Menthol 100FMSP. 39,39.5,40 

Basic Ultra Lights KFSP.... 33,34 

Basic Ultra Lights IOO's 100FSP....... 38,39,40,41 

BeeKFHP.. 27,28,29 

Bee Lights KFHP. 34,34.5,35 

Belair KFMSP. 34,35 

Belair IOO's 100FMSP. 39,40 

Benson & Hedges KFHP. 32,33,34 

Benson & Hedges IOO's 100FHP. 35,36 

Benson & Hedges IOO's Menthol 100FMHP. 34,35,36 

Benson & Hedges IOO's 100FSP. 35,35.5,36 

Benson & Hedges IOO's Menthol 100FMSP. 35,35.5,36 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights IOO's 100FHP. 36,38,39,40,41 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights IOO's Menthol 100FMHP. 38,39,40 

Benson & Hedges Lights IOO's 100FHP. 38,39,40 

Benson & Hedges Lights IOO's Menthol 100FMHP. 38,39,40 

Benson & Hedges Lights IOO's 100FSP. 39,39.5,40 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMSP. 38.39.40 

B & H Multifilter KFSP. 32,33.33.5,34.35 

Best Value KNFSP. 23 

Best Value Full Flavor KFSP.. 27.28.29 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP. 27,28,29 

Best Value Full Flavor 100's 100FSP. 37.38 

Best Value Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 37.38.39 

Best Value Lights KFSP... 33.33.5.34 

Best Value Lights Menlhol KFMSP. 33,34,35 

Best Value Lights IOO's 1O0FSP. 38.38.5,39 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 

















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand _ 

Best Value Lights 1 OO's Menthol 100FMSP. 

Best Value Ultra Light KFSP. 

Best Value Ultra Light 100's 100FSP. 

Bristol KNFSP. 

Bristol Full Flavor KFSP. 

Bristol Full Flavor 100’s 100FSP. 

Bristol Lights KFSP. 

Bristol Lights Menthol KFMSP. 

Bristol Lights 100's 100FSP. 

Bristol Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Bristol Lowest KFSP. 

Bristol Lowest 100's 100FSP. 

Bristol Ultra Lights 100‘s 100FSP. 

Bucks Filter KFSP. 

Bucks Lights KFSP..... 

Cambridge Full Flavor KFSP.. 

Cambridge Full Flavor 100's 100FSP.. 

Cambridge Lights KFSP. 

Cambridge Lights Menthol KFMSP. 

Cambridge Lights 100‘s 100FSP. 

Cambridge Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Cambridge Lowest KFSP.. 

Cambridge Lowest 100's 100FSP... 

Cambridge Ultra Low Tar 100's 100FSP. 

Camel RNFSP. 

Camel Filters KFHP... 

Camel Filters KFSP. 

Camel Filters 99 IOOFHP. 

Camel Filters 100's 100FSP. 

Camel Lights KFHP. 

Camel Lights KFSP...,, 

Camel Lights 99 IOOFHP. 

Camel Lights 100's 100FSP. 

Camel Ultra Lights KFHP. 

Camel Ultra Lights KFSP. 

Camel Ultra Lights 100's IOOFHP. 

Camel Wides KFHP. 

Camel Wides Lights KFHP. 

Camel Special Lights KFHP... 

Camel Special Lights KFSP. 

Camel Special Lights 100‘s IOOFHP. 

Capri Super Slims Lights IOOFHP. 

Capri Super Slims Lights Menthol 100FMHP. 

Capri Super Slims Lights 120‘s 120FHP. 

Capri Super Slims Lights 120's Menthol I20FMHP. 
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Length - mm 

37,38 

33,34,35 

37.38.39 
23 

28.28.5.29 

37.38.39.40.41 

33.33.5.34.35.36 

34.35.35.5.36 

39.39.5.40.41 

38.39.40.41 

34.35.36 

38.39.40 

38.39.40 

27.28.29 

33.34.35 

27.28 

39.40 

33.33.5.34.35 

34.34.5.35 

38.39.40 

39.40 
34,35,36 

38.39.39.5.40 

38.39.40 
23 

27.27.5.28.28.5 

27.28 

37.38.39 

34.34.5.35 

34.34.5 

33.34.35 

37.38.38.5.39 

38.38.5.39 

33.34.35 

34.35 

37.5.38.38.5.39 

25.26.27 

26.26.5.27 

31,33,33.5,34,35,36,37 

33.34.35 

37.38.38.5.39 

35.35.5.36 

34.35.36 

38.39.40 

39.40 


80 


PM300101 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zflk0001 

















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand _ Length - mm 

Capri Super Slims Ultra Lights 100FHP. 38,39,39,5.40 

Capri Super Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP... 39,39.5,40 

Carlton Ultra fCFHP. 39.40 

Carlton KFSP. 33,34,35,36 

Carlton Menthol KFMSP. 32.33,34.35.36 

Carlton 83 KFHP... 32,32.5,33,34 

Carlton 100's 100FHP. 36,37,38.39 

Carlton. 100’s Menthol 100FMHP. 37,38,39 

Carlton 100's 100FSP. 38,39,39.5,40,41 

Carlton 100's Menthol 100FMSP. 37,38,39.40 

Carlton 120's 120FSP. 37.5,38,39 

Carlton I20's Menthol 120FMSP. 38,38.5^9 

Carolina Gold KFSP.27.28 

Carolina Gold Menthol KFMSP.. 27,28,29 

Carolina Gold Lights KFSP. 34,35 

Century 25's KFSP. 35,36 

Century 25's 100's IOOFSP. 37.38,39 

Centuty 25's Lights KFSP. 29,30,30.5,34 

Century 25's Lights 100's IOOFSP. 36,37,38,39 

Centuty 25's Lights 100's Menthol 100FMSP. 37,38,39 

Chesterfield RNFSP. 23 

Chesterfield KNFSP.r.. 23 

Chesterfield Filter Lights KFSP. 33,34 

Commander RNFSP... 23 

Commander KNFSP. 23 

Covington Filters KFSP,..... 33 

Covington Filters Menthol KFMSP. 33 

Covington Filter 100's IOOFSP. 38,39 

Covington Lights KFSP. 33,33.5,34 

Covington Lights 100's IOOFSP. 38.5,39,39.5 

Covington Lights 100's Menthol 100FMSP. 38,38.5,39 

Covington Ultra Lights 100's IOOFSP. 38,39 

Dave's Filter KFHP. 27.5,28,28.5 

Dave's Lights KFHP. 33,34,34.5 

Doral KNFSP. 23 

Doral Full Flavor KFHP. 27,28,29 

Doral Full Flavor KFSP. 27,28 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP. 28,28.5.29 

Doral Full Flavor 100's 100FHP. 37,38.39 

Doral Full Flavor 100's IOOFSP.. 37.38,39 

Doral Full Flavor tOO's Menthol 100FMSP. 32.33 

Doral Lights KFHP. 33.34.35 

Doral Lights KFSP. 33,34,35 

Doral Lights Menthol KFMSP. 33.34.35 

Doral Lights 100's 100FHP. 37.5,38,38.5.39 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand ___ Length - mm 

Doral Lights 100's 100FSP... 37.38,39 7 

Doral Lights 100's Menthol 100FMSP.. 37,38,39 

Dorai Ultra Lights KFSP.. 33.5,34,35 

Doral Ultra Lights 100's 100FSP. 37,38,39 

English Ovals KNFHP.23 

Eve Lights Slim lQO's fOOFHP. 37.5.38.38.5,39 

Eve Lights Slim 120's 120FHP. 38,38.5,39 

Eve Lights Slim 120‘s Menthol 120FMHP. 37,38,39 

Eve Ultra Lights Slim 120’s 120FHP. 37,38.39 

Eve Ultra Lights Slim I20‘s Mentltol I20FMHP. 37,38 

GPC-Approved KNFSP. 23 

GPC-Approved Full Flavor KFHP. 28,29,29.5 

GPC-Approved Full Flavor KFSP. 29,29.5,30 

GPC-Approved Full Flavor Menthol KFMSP. 28,29,30 

GPC-Approved Full Flavor 100‘s 100FHP... 38,39,40 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FSP. 39,39.5,40 

GPC-Approved Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 38,39,40 

GPC-Approved Lights KFHP,,.... 34,35 

GPC-Approved Lights KFSP.. 34,34.5,35,35.5,36 

GPC-Approved Lights Menthol KFMSP. 35,36 

GPC-Approved Lights 100's 100FHP. 38,39,40 

GPC-Approved Lights 100's 100FSP. 39,39.5,40 

GPC-Approved Lights 100's Menthol 100FMSP. 38,39,40 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP. 35,35.5,36 

GPC-Approved Ultra Lights Menthol KFMSP. 34,35,35.5 

GPC-Approved Ultra Lights 100's 100FSP. 39,39.5,40 

GPC-Approved Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 38,39,40 

Harley Davidson Full Flavor KFHP. 28,29 

Harley Davidson Full Flavor KFSP. 27,28,29 

Harley Davidson Full Flavor 100's 100FSP. 36,37,37.5 

Harley Davidson Lights KFHP. 28,29 

Harley Davidson Lights KFSP... 34,35 

Harley Davidson Lights 100s 100FSP. 36,37 

Herbert Tareyton KNFSP. 23 

Hogshead Wide Full Flavor KFHP. 25,26,27 

Hogshead Wide Lights KFPIP. 26,26.5,27 

Jasmine Slims Lights 100's 100FHP. 37,38,39 

Jumbo Wides KFHP. 26 

Jumbo Wides Lights KFHP. 26.5,27 

Kent Golden Lights KFHP. 32,33,33.5,34 

Kent Golden Lights KFSP. 34,35,36 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP. 34.35.36 

Kent Golden Lights 100s 100FHP... 36.37.38 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 36.37 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP. 36,37,37.5 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand 

Kent KFHP. 

Kent KFSP. 

Kent 100s100FSP. 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 

Kent III Ultra Lights KFSP. 

Kent III Ultra Lights 100s 1Q0FHP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FSP. 

Kent Slim Lights IOO's 100FHP. 

Kool Non-Filter RNFMSP. 

Kool Filters Menthol KFMHP. 

Kool Filter Kings KFMSP. 

Kool 100's 100FMHP. 

Kool Super Longs IOO's 100FMSP. 

Kool Lights KFMSP. 

Kool Lights 100's 100FMSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Kool Milds 100's 100FMSP. 

L & M KFHP. 

L & M KFSP. 

L & M Super Kings 100FSP. 

L & M Long Lights 100FSP..... 

Lark Filters KFSP. 

Lark Filters IOO's 100FSP. 

Lark Lights KFSP...... 

Lark Lights 100's 100FSP. 

Lucky Strike RNFSP.. 

Magna KFHP. 

Magna KFSP. 

Magna Lites KFHP. 

Magna Lites KFSP. 

Malibu Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Marlboro KFHP. 

Marlboro Menthol KFMHP. 

Marlboro KFSP. 

Marlboro Menthol KFMSP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FHP. 
Marlboro 100’s (red package) 100FHP... 
Marlboro 100's (gold package) 100FSP.. 
Marlboro IOO’s (red package) 100FSP... 

Marlboro 25's KFSP. 

Marlboro Lights KFHP. 

Marlboro Lights Menthol KFMHP. 

Marlboro Lights KFSP.... 

Marlboro Lights IOO's 100FHP. 


Length - mm 

28.29 7~ 

29 

35.35.5.36.37 

36.36.5.37 

34.35.36 

36.37.37.5 

36.37.38 

37.38.39 
23 

28.29 

29.29.5 
34.35.j6 

34.35.36 

34.35.35.5.36 

38.39.40 

28.28.5.29.30 

33.5.34.35 

39.39.5.40 

32.33.34 

32.33.34.35.36 

37.38.39 

38.39.40 

32.33.34 

38.38.5.39.39.5 
32,33,34 

37.37.5.38.38.5.39 
23 

28.28.5.29 
27,28 

28.5.29.29.5.30 

33.34.34.5.35 

37.38.39 
26,26.5,27 

27.28.29 
27,28,29 
27,28,29 

34.34.5.35 

34.35.36 

33.33.5.34.34.5.35.36 

34.34.5.35 
27,28 

33.34.35 

33.34.35 

33.5.34.34.5.35 

39.39.5.40 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand _ Length - mm 

Marlboro Lights 100's Menthol 100FMHP. 37.39.39.5.40.41.5 * 

Marlboro Lights IOO's 100FSP. 38.39,40 

Marlboro Lights 25's KFSP. 33.34.35 

Marlboro Medium KFHP. 32.33,34.35 

Marlboro Medium KFSP... 34.34.5.35,30 

Marlboro Medium 100's 100FHP. 39.39.5.40 

Marlboro Medium 100's 100FSP. 38.39.40 

Marlboro Ultra Lights KFHP. 35 

Marlboro Ultra Lights 100FHP. 39.40 

Max 120s 120FSP. 37.37.5.38 

Max 120s Menthol 120FMSP. 38 

Merit Filter KFHP. 34.35.36 

Merit Filter KFSP. 34,34.5,35 

Merit Menthol KFMSP. 33.35,35.5,36 

Merit 100's 100FSP... 38,39,40 

Merit 100's Menthol 100FMSP. 38,39,40 

Merit Ultima KFHP. 34,35,35.5 

Merit Ultima KFSP. 34,35,36 

Merit Ultima 100's IOOFHP. 38.39,40 

Merit Ultima 100's 100FSP. 39.39.5,40 

Merit Ultra Lights KFHP... 34,35,35.5.36 

Merit Ultra Lights KFSP.-. 35,35.5,36 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP. 34,35,36 

Merit Ultra Lights 100's IOOFHP. 38,39,39.5,40 

Merit Ultra Lights 100's 100FSP... 38,38.5,39 

Merit Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 39.39.5,40 

Metro Slims Lights 100's IOOFHP. 38.38.5,39 

Metro Slims Lights 100's Menthol 100FMHP. 37,38,39 

Misty Full Flavor Slims IOOFHP. 38.38.5.39.40 

Misty Full Flavor Slims Menthol 10GFMHP. 38.39.40.41 

Misty Lights Slims IOOFHP. 38,39,40 

Misty Lights Slims Menthol 100FMHP...... 38.39,40 

Misty Lights Slims 120's 120FHP. 38,39,40 

Misty Lights Slims I20's Menthol I20FMHP. 39.40,41 

Misty Ultra Lights Slims IOOFHP. 38.39,40,40.5 

Misty Ultra Lights Slims Menthol iOOFMHP. 37,38,39,40 

Monarch KNFSP... 23 

Monarch Full Flavor KFHP. 27,28 

Monarch Menthol KFMHP. 27,27.5.28 

Monarch Full Flavor KFSP. 28,28.5.29 

Monarch Menthol KFMSP. 27.28.29 

Monarch IOO's 100FSP..... 37.38.39 

Monarch IOO's Menthol 100FMSP. 37.38.39 

Monarch Lights KFHP. 33.34.34.5.35 

Monarch Lights Menthol KFMHP. .33.34,34.5.35 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand ___ Length - mm 

Monarch Lights KFSP... 33,34.35 

Monarch Lights Menthol KFMSP.. 33.34.35 

Monarch Lights 100's 100FSP. 37.38,39 

Monarch Lights 100's Menthol 100FMSP. 37.38.39 

Monarch Ultra Lights KFSP... 33.34.35 

Monarch Ultra Lights IOO's IOOFSP.. 37.38,39 

Montclair Full Flavor KFHP. 26,27,28 

Montclair Full Flavor KFSP.. 26.27.28 

Montclair Full Flavor 100's IOOFSP. 37 5.38,38.5,39 

Montclair Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 37.38.38.5,39 

Montclair Lights KFHP. 31,32,33 

Montclair Lights KFSP. 32.33,34 

Montclair Lights Menthol KFMSP. 32,33,34 

Montclair Lights 100's IOOFSP. 38,38.5,39 

Montclair Lights 100‘s Menthol 100FMSP. 37,38,39 

Montclair Ultra Lights KFSP. 31,32,33,34,35 

Montclair Ultra Lights 100's IOOFSP. 37.38,39 

More 120s 120FSP. 40,41,42,43 

More 120s Menthol 120FMSP. 41.42,43 

More Lighls 100s 100FHP. 37,37.5,38,38.5.39 

More Lights IOOs Menthol 1O0FMHP.... 37.38,39 

More Lights 120s I20FSP.:. 41,42 

More Lights 120s Menthol 120FMSP. 41,42,43 

More White Lights 120s I20FSP... 41,42,43 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP. 41.5,42,42.5 

Newport KFMHP. 28,28.5.29 

Newport KFMSP. 28,29 

Newport 100's 100FMHP. 36,37,38 

Newport 100's 100FMSP. 35.36,37 

Newport 10’s KFMSP. 28.29 

Newport 10’s IOO's 100FMSP. 36.36.5.37 

Newport 25s KFMSP...... 27.28.29 

Newport 25s IOO's 10OFMSP. 37 

Newport Lights KFMHP. 32.33 

Newport Lights KFMSP. 35.35.5,36 

Newport Lights IOO’s 100FMHP. 37 

Newport Lights IOO's IOOFMSP. 36.37 

Newport Slim Lights 100s 100FMHP. 37.38 

Newport Stripes Lights 100s 100FHP. . 36.36.5,37.38 

Newport Stripes Lights IOOs Menthol 100FMHP. 34.35.36.37.38 

North Star KFHP. 27.28.29 

North Star Lights KFHP. 33.34.35 

Now KFHP. 33,34.35 

Now KFSP.,. 34.34.5.35 

Now Menthol KFMSP... 33.34.35 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand Length - mm 

Now 100s 100FHP... 3738 7 

Now 100s 100FSP. 38.38.5,39 

Now 100s Menthol 100FMSP. 37,38.39 

Old Gold Straights KNFSP. 23 

Old Gold Filters KFHP. 28.29 

Old Gold Filters KFSP. 28.29.30 

Old Gold Filter 100's 100FSP. 35.5.36.37 

Old Gold Lights KFHP. .15,35.5.36 

Old Gold Lights KFSP. 34.35,36 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 34.35.36.36.5.37.38,38.5 

Pall Mall KNFSP. 23 

Pall Mall Gold 100's 100FSP. 38.5,39,39.5,40 

Pall Mall Lights 100's IOOFSP... 37,37.5,38,39 

Pall Mall Red Filters KFSP. 26,26.5,27,28,29 

Pall Mall Red Filters 100's IOOFSP. 36,37.38,39.40 

Parliament Lights KFHP..... 32,33,34 

Parliament Lights KFSP. 33,33.5,34 

Parliament Lights 100's IOOFSP... 38,39,40 

Philip Morris International 100FHP. 35,35.5,36 

Philip Morris International Menthol 100FMHP.. 35,36 

Picayune RNFSP. 23 

Players RNFHP.. 23 

Players KFHP.. 34,35,36 

Players Menthol KFMHF.. 35,35.5,36 

Players 100’s 100FHP. 38.5,39,39.5,40 

Players 100’s Menthol 100FMHP. 38,39,40 

Players Lights 25's KFSP. 34,35 

Players Lights 25's Menthol KFMSP. 33,34,35 

Players Lights 25's 100's IOOFSP. 38.39,40 

Players Lights 25’s 100's Menthol 100FMSP. 37.39,39.5,41,42 

Politix KFHP..... 27.28,29 

Politix Lights KFHP. 34,34.5,35 

Prime KNFSP. 23 

Prime Full Flavor KFHP. 26.5,27,27.5 

Prime Full Flavor KFSP. 27,28,29 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP. 26.27 

Prime Full Flavor 100's IOOFSP... 38,39,40 

Prime Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 37.5.38,39 

Prime Lights KFHP. 32,33,34 

Prime Lights KFSP. 32,33,34 

Prime Lights Menthol KFMSP. 32.33.34 

Prime Lights UlO's IOOFSP. 38.38.5,39.39.5.40 

Prime Lights 100‘s Menthol 100FMSP.. 38.38.5.39.39.5.40 

Prime Ultra Lights KFSP. 31.32.33.34 

Prime Ultra Lights 100's IOOFSP. 38.39.40 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand 

Private Stock KNFSP.... 

Private Stock Full Flavor KFHP. 

Private Stock Full Flavor KFSP. 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP. 

Private Stock Full Flavor 100's lOOFSP. 

Private Stock Full Flavor 100's Menthol lOOFMSP. 

Private Stock Lights KFHP. 

Private Stock Lights KFSP. 

Private Stock Lights Menthol KFMSP. 

Private Stock Lights 100's lOOFSP. 

Private Stock Lights 100's Menthol lOOFMSP. 

Private Stock Ultra Lights KFSP. 

Private Stock Ultra Lights 100’s lOOFSP. 

Pyramid KNFSP. 

Pyramid Full Flavor KFSP. 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP. 

Pyramid Full Flavor LOO's lOOFSP.. 

Pyramid Full Flavor 100's Menthol lOOFMSP. 

Pyramid Lights KFSP... 

Pyramid Lights 100's lOOFSP. 

Pyramid Lights 100's Menthol lOOFMSP.. 

Pyramid Ultra Lights 100's lOOFSP.'.. 

Raleigh KNFSP. 

Raleigh KFSP. 

Raleigh 100's lOOFSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Raleigh Lights 100's LOOFSP... 

Raleigh Extra KNFSP.. 

Raleigh Extra KFSP... 

Raleigh Extra 100's lOOFSP. 

Raleigh Extra Lights KFSP. 

Raleigh Extra Lights 100's lOOFSP. 

Raleigh Extra Lights 100's Menthol lOOFMSP. 

Raleigh Extra Ultra Lights 100's lOOFSP. 

Richland 20's KFSP. 

Richland 20's Menthol KFMSP. 

Richland 20's 100's lOOFSP. 

Richland 20's 100's Menthol lOOFMSP. 

Riviera KFMSP... 

Riviera 100's lOOFMSP... 

Salem KFMSP. 

Salem 100's lOOFMSP. 

Salem Lights KFMSP. 

Salem Lights 100's Custom Case 100FMHP. 

Salem Lights 100's lOOFMSP. 

Draft Report 1/97 


Length - mm 

23 

26.27 

28.5.29.29.5 

26.26.5.27.28 
38.39.40 

37.38.39 

31.32.33.34 

32.33.34 

32.33.34 

38.39.40 

37.38.39.40 

33.33.5 

38.39 
23 

32.33.34 

33.33.5.34 

38.38.5.39 

36.37.37.5.38 
33,33.5,34 

37.37.5.38.38.5.39 

38.39.40 

37.38.39 
23 

28,29,30 

34.35.36 

34.34.5.35.35.5.36 

39.39.5.40 
23 

28.29.30 

37.38.38.5.39 

35.35.5.36 

37.5.38.39.40.40.5 

39.40 

38.39.40 

28.29.30 

29.29.5.30 

34.35.36 

35.35.5.36 

27.27.5.28 

37.38.39 

27.5.28.28.5 

34.5.35.35.5 
34.35 

37.38 

37.38.39 
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Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand __ Length -mm 

Salem Preferred 100's 100FMSP.. 38,38.539 

Salem Preferred Lights IOO's 100FMSP. 373839 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP. 373839 

Salem Ultra Lights KFMSP... 3333.534 

Salem Ultra Lights IOO's 100FMSP. 37,37.5,38,38.5 

Saratoga 120’s 120FHP. 373838.5,39,40 

Saratoga 120's Menthol 120FMHP... 38,38.539,40 

Satin I00FSP. 3637 

Satin Menthol I00FMSP. 35,3637 

Silva Thins Filters 100FHP. 38,39,40 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 38,39,39.5,40 

Special 10's Full Flavor KJFHP. 26,27 

Special 10's Full Flavor 100's 100FHP. 37,38,39 

Special 10's Lights KFHP. 33,33.5 

Special 10's Lights 100‘s 100FHP. 37,38,39 

Special 10‘s Milds 100's Menthol 100FMHP. 3838.5,39 

Sterling 100's 100FSP. 37,3839 

Sterling IOO's Menthol 100FMSP. 3737.538,38.5 

Sterling Lights 100's 100FSP. 373 8 39 

Sterling Lights IOO's Menthol 100FMSP. 3737.5,38 

Sterling Ultra Lights IOO's 100FSP. 373 8 39 

Sterling Ultra Lights 100's Menthol-IOOFMSP. 37.5,38.38.5 

Sterling Slim Lights 100's 100FHP. 3839 

Sterling Slim Lights IOO's Menthol 100FMHP. 3839 

Style Lights 100's 100FHP. 3636.5,37 

Style Lights IOO's Menthol 100FMHP. 3536,37,38 

Style Lights IOO's 100FSP. 36,37,38 

Style Lights IOO's Menthol IOOFMSP. 3636.5,37 

Style Slims Lights IOO's 100FHP.. 37,38 

Style Slims Lights IOO's Menthol 100FMHP. 37,38,39 

Summit KNFSP. 23 

Summit Full Flavor KFHP. 26,26.5,27 

Summit Full Flavor KFSP. 29,29.5.30 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 26,27.28 

Summit Full Flavor IOO's 100FSP. 38,38.5,39 

Summit Full Flavor 100's Menthol IOOFMSP. 3838.5.39 

Summit Lights KFHP. 33.33.5 

Summit Lights KFSP..,.,,.,.... 32,33,34 

Summit Lights Menthol KFMSP. 32.533,33.534 

Summit Lights IOO's 100FSP. 38.39.40 

Summit Lights IOO's Menthol IOOFMSP. 39,39.5.40 

Summit Ultra Lights KFSP. .3132,33..34,.35 

Summit Ultra Lights IOO's 100FSP. 39.40 

Tall I20s 120FSP. 3737.5.38.39 

Tall 120s Menthol 120FMSP. 37.38.39.40 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand Length - mm 

Tareyton KFSP. 25,26.27,28 « 

Tareyton 100's 100FSP. 34.35,35.5,36 

Tareyton Lights KFSP. 33.33.5.34 

Tareyton Long Lights 100FSP.... 33.34.35.36 

Triumph KFSP. 34,34.5,35 

Triumph Menthol KFMSP. 34.5.35,35.5.36 

Triumph 10()s Menthol 100FMSP. 36.37 

True KFJHP. 32,3.3 

True KFSP. 32,33,34 

True Menthol KFMSP. 32,33,34 

True 100s 100FHP. 35.5,36,36.5 

True 100s 100FSP. 36,36.5,37 

True 100s Menthol lOOFMSP...... 36,36.5,37 

Vantage KFSP. 33,34,35 

Vantage Menthol KFMSP. 33,34,35 

Vantage 100s 100FSP. 37,37,5,38,39 

Vantage 100s Menthol lOOFMSP. 38,38.5,39 

Vantage Ultra Lights KFHP. 34,34.5,35 

Vantage Ultra Lights KFSP..... 33,34,35 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP. 37,37.5,38,38.5,39 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP... 37,38,39 

Viceroy KFHP... 28,29,29.5 

Viceroy KFSP. 29,29.5,30 

Viceroy 100's 100FSP. 34,35,36 

Viceroy Lights KFHP. 34,34.5,35,35.5,36,37 

Viceroy Lights KFSP... 35,35.5,36,36.5 

Viceroy Lights 100's 100FSP. 38,39,40 

Viceroy Ultra Lights 100's 100FSP. 38,39,40 

Virginia Slims 100FSP.. 34,35,36 

Virginia Slims Menthol lOOFMSP. 34,35,36 

Virginia Siims Lights 100FHP. 38,39,39.5,40 

Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP. 39,39.5,40 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP. 38,39,40 

Virginia Slims Lights I20's Menthol 120FMHP. .... 37,38,39,40 

Virginia Slims Ultra Lights 100FHP. 38,39,39.5,40 

Virginia Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 38,39 

Virginia Slims Superslims 100FHP.. 34,35,36 

Virginia Slims Superslims Mentha! 100FMHP. 34,35,36 

Winston KFHP. 27,28,29 

Winston KFSP. 27.28 

Winston 100's 100FSP..... 39,40.41 

Winston Lights KFHP. 33.34,35 

Winston Lights KFSP. 33,34.34.5.35 

Winston Lights 100's 100FHP. 37.38 

Winston Lights 100's 100FSP. 38.38.5,39 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


B ran d ___ Length - mm 

Winston Select KFHP. . 28.28.5,29 

Winston Select KFSP. 27.28.29.34 

Winston Select 100's 100FHP. 38,38.5 

Winston Select 100's 100FSP. 37.38 

Winston Select Lights KJFHP. 3.3,33,5,34.35 

Winston Select Lights KFSP. 33.5.34.34.5.35 

Winston Select Lights Slims 100FHP. 37,5.38.38.5 

Winston Ultra Lights KJFHP.. 34.34.5,35 

Winston Ultra Lights KFSP. 33.34.35 

Winston Ultra Lights 100's 100FHP. 37.38.39 

Winston Ultra Lights IOO's I00FSP... 37.38.38.5,39 

Cartier Vendome Lights IOOFHP. 32,33 

Cartier Vendome Lights Menthol 100FMHP... 32,33 

Cartier Vendome Ultra Lights IOOFHP. 31.32,33 

Craven A Filter Standard Size RFHP. 23 

Craven A KFHP. 26,27 27.5 

Dunhill International 100FHP(red pack). 31.32 

Dnnhill Menthol 100FMHP(green pack). 31.32,33 

Dunhilllnt. Superior Mild 100FHP(blue pack). 37.37.5,38 

Dnnhill Lights KFHP. 28.28.5,29 

Dunhill Lights Menthol KFMHP. 28,28.5.29 

Oauloises Blondes KFHP... 27 

Gauloises Blondes Lights KFHP. 35.5,36 

Gitanes Blondes Milds KFHP. 34.5,35,35.5,36 

Gitanes Blondes Lights KFHP. 35,35.5 

St. Moritz Menthol 100FMSP. 34,35,36,37 
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